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NEC Express 5800シリーズ 
Express5800/110Ri-l,il10Ri-l 



八ードウエア編 


本装置の八ードウエアについて説明します。 


各部の名称と機能（102ページ） 

本体の各部の名称と機能についてパーツ単位に説明しています。 

設置と接続 （11 3ページ） 

本体の設置にふさわしい場所やラッウへの搭載手順、コネクタへの接続につい 
て説明しています。 


基本的な操作 （124 ページ） 

電源の 0 N や OFF の方法、およびフロッピーディスクや CD - ROM のセツ ト 方法 
などについて説明しています。 


内蔵オプションの取り付け （135 ページ） 

別売の内蔵型オプションを取り付けるときにご覧ください。 

システム BIOS のセットアップ （ SETUP ) (164 ページ） 

専用のユーティリティを使った BIOS の設定方法について説明しています。ま 
た、このユーティリティで設定したパラメータが保存されている内部メモリ 
( CMOS メモリ）のクリア方法およびマザーボードの割り込みの設定についても 
説明しています。 

RAID システムのコンフィグレーシヨン （ 197ページ） 

本装置内蔵のハードディスクドライプを RAID システムとして運用するための 
方法について説明しています。 

リセット （2 17ページ） 

システムのリセット方法と内部メモリ （ CMOS メモリ ） のクリア方法について説 
明します。 
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( 16)-1 ( 17 ) ( 16)-2 ( 17 ) ( 16)-3 ( 17 ) 


各部の名称と機能 

本体の各部の名称を次に示します。 


本体前面 


くフロントべゼルを取り付けた状態〉 * illORi -1 モデルにはフロントべゼルはありません。 

( 3 ) ( 5)-1 ( 6 ) 



くフロントべゼルを取り外した状態> 



醫 I 



□□□□ 
口 □□口 
□ロロ〇 



□□□口 
□□口〇 
□□口口 



8 
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(1) フロントべゼル 

日常の運用時に前面のデパイス類を保護す力 
パー。添付のセキュリティキーでロックすること 
ができる（—124ページ)。 illORM モデルには 
ありません。 

(2) キース □ット 

フロントぺゼルのロックを解除するセキュリティ 
キーの差し 口。 

(3) POWER ランプ（緑色） 

電源を〇 N にすると緑色に点灯する （109 ペー 
ジ)。 

(4) DISK アクセスランプ（緑色/アンバー色） 

内蔵の八ードディスクドライブや光ディスクドラ 
イプにアクセス時に緑色に点灯する。 

RAID コント□—ラを使用する時は、内蔵ハード 
ディスクドライプのうち、いずれか1つでも故障 
するとアンパー色に点灯し、リビルド中は点滅す 
る（111ページ)。 

(5) ACT/LINK ランプ（緑色） 

システムがネットワークと接続されているときに 
点灯する（111ページ)。 

(6) UID (ユニット旧)ランプ（青色） 

UID スイッチを押したときに点灯する（ソフト 
ウェアからのコマンドによっても点灯または点滅 
する（111ページ)。 

(7) STATUS ランプ（前面）（緑色/アンバー 
色） 

本装置の状態を表示するランプ （109 ページ)。 
正常に動作している間は緑色に点灯する。異常が 
起きるとアンバー色に点灯または点滅する。 

(8) シリアルポート B ( C 0 M B ) コネクタ 

シリアルインターフェースを持つ装置と接続する 
(—121 ページ)。 

(9) USB コネクタ 

USB インターフェースに対応している機器と接続 
するレ121ぺージ)。 

(10) リセットスイッチ 

押すとリセットを実行する。通常は使用しない。 

(11) UID (ユ ニッ ト旧）スイッチ 

UID ランプを〇 N /0 FF にするスイッチ。スイッチ 
を一度押すと、 UID ランプが点灯し、もろ一度押 
すと消灯する（—111ページ)。 


(12) POWER スイッチ 

電源を 0 N /0 FF するスイッチ(-126 ,130ペー 
ジ)。一度押すと POWER ランプが点灯し、〇 N の 
状態になる。もう一度押すと電源を 0 FR こする 
(ランプは消灯する）。4秒以上押し続けると強制 
的にシャットダウンする。スリープ機能を持つ 
0 S では、スリープスイッチとして使用すること 
もできる （—109 ページ)。スリープモード（ス 
リーブ）で動作している間は点滅する（対応して 
いる〇 S でのみ動作する)。 

(13) DUMP ( NMI ) スイッチ 

押すとメモリダンプを実行する。通常は使用しな 
い0 

(14) 光ディスクドライブ 

本装置では、 CD - RW / DVD - R 〇 M ドライプを標準 
実装。 DVDSuperMLLTI ドライプはオプション。 
CD - ROM などの光ディスクの読み出しを行う装置 
(—131 ぺージ)〇 

(14)-1 ディスクアクセスランプ 
(14)-2 トレ ー ^ T ジェクトボタン 

(14) -3 強制イジェクトホール 

(15) 内蔵 US 巳フロッピーディスクドライブ（才 
プシヨン） 

3.5 インチフロッピーディスクを揷入して、デー 
夕の書き込み/読み出しを行う装置。 

(15) -1 ディスクアクセスランプ 
(15)-2 イジェクトボタン 
(15)-3 ディスク挿入口 

(16) 八ードディスクドライブベイ 

最大3台まで搭載可能 （139 ページ)。括弧数字の 
後の数字はチャネル番号を示す。 

標準構成ではすべてのペイにダミースポンジが搭 
載されている。 

(17) DISK ランプ（緑色/アンバー色） 

ハードディスクドライプにあるランプ。ハード 
ディスクドライプにアクセス時に緑色に点灯す 

RAID コント□—ラを使用する時は、内蔵ハード 
ディスクドライプが故障するとアンパー色に点灯 
し、リビルド中は緑色とアンパーに点滅する。 
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本体背面 



(1) 電源コネクタ 

AC コードを接続するコネクタ （—121 ぺージ)。 

(2) マウスコネクタ 

PS /2 対応のマウスを接続するコネクタ （—121 
ページ)。 

(3) シリアルポート A ( C 0 M A ) コネクタ 

シリアルインターフェースを持つ装置と接続する 
(—121 ページ)。 

(4) LINK / ACT ランプ（緑色） 

ネットワークポートが接続しているハプなどのデ 
パイスとリンクしているときに緑色に点灯し、ア 
クティブな状態にあるときに緑色に点滅する（— 
111ページ)。 

(5) マネージメント専用 LAN ポート 

1 00 BASE - TX /10 BASE - T と接続するコネクタ 
(—121 ページ)。 

(6) 100/10ランプ 

マネー ジメント専用 LAN ポートの転送速度を示す 
ランプ（—111ページ)。 

(7) USB コネクタ 1.2 

US 巳インターフェースに対応している機器と接続 
する （—121 ページ)。末尾の数字は「1」がコネ 
クタ1で、「2」がコネクタ2を示す。 

(8) 1000/100/10ランプ 

LAN ポートの転送速度を示すランプ（—111ぺ一 
ジ)〇 


(9) キーポー ドコネクタ 

PS /2 対応のキーボードを接続するコネクタ（— 
121ぺージ)〇 

(10) モニタコネクタ 

ディスプレイ装置を接続するコネクタ （—121 
ぺージ)〇 

(11) LHD スイッチ/ランプ（青） 

UID ランプを〇 N /0 FF にするスイッチ。スイッチ 
を一度押すと、 UID ランプが点灯し、もろ一度押 
すと消灯する（—111ページ)。 

導通のない細い棒で押してください。 

(12) STATUS ランプ（背面）（緑色/アンバー 
色） 

本装置の状態を表示するランプ （109 ページ)。 
正常に動作している間は緑色に点灯する。異常が 
起きるとアンパー色に点灯または点滅する。 

(13) LAN コネクタ 

1 000 BASE - T /100 BASE - TX /1 0巳 ASE-T と接続 
するコネクタ （—121 ページ)。 LAN 上のネット 
ワークシステムと接続する。末尾の数字はポート 
番号を示す。 

* 〇 S 上のポート番号と一致しない場合がありま 
す。 

(14) PCI ポード増設用スロット 

オプションの PCI ボードを取り付けるスロット。 
(14)-1 □—プ□ファイル PCI ボード 
(14)-2 □— プ□ファイル PCI ボード 
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本体内部 


標準構成の場合 


(12) (11) (1〇)⑼ 



(1) 光ディスクドライブ 

ill ORi - 1モデルにはありません。 

(2) フロント パネル ポー ド 

(3) ドライブベイ（末尾の数字はドライブベイ 
番号を示す）（ハードディスクドライブは 
オプション） 

(4) フロッピーディスクドライブ（オプショ 
ン） 

(5) パックプレーンポード 


(6) 冷却フアン（末尾の数字はフアン番号を示 
す） 

(7) 電源ユニット 

(8) メモリ 

(9) 匕一トシンク 

(10) エアダクト 

(11) PCI ライザーカード 

(12) マザーポード 
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冗長フアン構成の場合 



(1) 光ディスクドライブ 

ill ORi -1 モデルにはありません。 

(2) フロント パネル ポー ド 

(3) ドライブベイ（末尾の数字はドライブベイ 
番号を示す）（ハードディスクドライブは 
オプション） 

(4) フロッピーディスクドライブ（オプショ 
ン） 

(5) バックプレーンポード 


(6) 冷却フアン（末尾の数字はフアン番号を示 
す） 

(7) 電源 ユニット 

(8) メモリ 

(9) ヒートシンク 

(10) エアダクト 

(11) PCI ライザーカード 

(12) マザ ーポー ド 
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マザーポード/バックプレーンポー 




■( 1)-2 

-( 2)-2 

■(4)-1 

-(3) 

-( 1)-1 

-( 2)-1 

-(5) 

-( 1)-0 


-(4)-2 
_ (4)-3 

'( 2)-0 


(1) HDD コネクタ（末尾の数字はコネクタ番号 
を示す） 

(2) SATA/SAS コネクタ（末尾の数字はコネ 
クタ番号を示す） 

(3) 光ディスクドライブ用電源コネクタ 

(4) 八ードディスクドライブ/冗長ファン設定 
ジャンパ 

(4)-1 ファン設定ジャンパ ( J 14) 

< 標準時 > < 冗長フアン実装時 > 


mo 

J14 

om 

O O O 

J16 

〇 〇 〇 

〇 〇 〇 

J18 

〇 〇 〇 

0 0 0 

J20 

〇 〇 〇 


(4)-2 ハードデイスクドライプ設定ジャンパ 
* N 8103 -1 16/117/118の場合は SATA 設定の 
ままとしてください。 


<SATA HDD LED 時 > <SAS HDD LED 時 > 


〇 

LED R , 

□ 

□ 

_IN\Tl 2 

n 

[D 

3 

〇 


LED_R 

JNV1 


(4)-3 RAID コント□—ラ設定ジャンパ 

く Non RAID/SW RAID 時〉く DAC Board 時〉 


OKZ3 
m 〇 

J8 

J7 

oEZl 

orwi 

OKXJ 

om 

J6 

J5 

0(X3 

om 


(5) フロントパネルコネクタ 

(6) IPMB コネクタ 


(7) 電源コネクタ 

(7)-1 電源コネクタ8ピン 

(7)-1 のコネクタには電源コネクタ P 3 を 
接続してください。接続を間違えると動 
作しなくなります。 

(7)-2 電源コネクタ8ピン 

(7)-2 のコネクタには電源コネクタ P 4 を 
接続してください。接続を間違えると動 
作しなくなります。 

(7)-3 電源コネクタ4ピン 
(7)-4 電源コネクタ24ピン 

(8) システムフアンコネクタ（末尾の数字は 
フアン番号を示す）（コネクタ4、6、8、 
10、12は冗長フアン接続時に使用） 

(9) SGPI 02 コネクタ 

(10) プ□セッサソケット 

(11) IDE コネクタ 

(12) パスワードクリアジャンパ 

(13) フロントパネルポード接続用コネクタ 

(14) SGPI 01 コネクタ 

(15) USB コネクタ 

(16) US 巳コネクタ（内蔵オプション用） 

( 1 7) シリアルポート B(COM B ) コネクタ 

(18) CMOS コンフィグレーションジャンパ 

(19) RAID LED コネクタ 
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(20) リチウムパッテリ （23) 外部接続コネクタ/外部からの操作スイッ 

(21) スピーカ チ 

(22) PCI ライザーカードスロット （24) DIMM ソケット（下から1、2，3， 4) 
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ランプ表示 


本体前面には8つ、背面には3つのランプがあります。ランプの表示とその意味は次のとおり 
です。 

POWER ランプ（乎） 

本体前面に1個あります。本体の電源が ON の間、ランプが緑色に点灯しています。 

省電力機能をサポートレている 0 S で、省電カモードに切り替えるとランプが点滅します。 


STATUS ランプ (A) 

本体前面にあります。ハードウエアが正常に動作している圊は STATUS ランプは緑色に点灯 
します。 STATUS ランプが消灯しているときや、緑色に点滅、またはアンパー色に点灯/点 
滅しているときはハードウエアになんらかの異常が起きたことを示します。 

次に STATUS ランプの表示の状態とその意味、対処方法を示します。 


两~〇 參 ESMPR 0 やオフライン保守ユーティリティ等を使ってシステムイペン 

卜□グ （ SEL ) を参照することで故障の原因を確認することができま 
す0 

• し〉ったん電源を OFF にして再起動するときに、 0 S からシャツトダウン 

処理ができる場合はシャツトダウン処理をして再起動してください。 
シャツトダウン処理ができない場合はリセツト、強制電源 OFF をするか 
(21 7ページ参照)、一度電源コードを抜き差しして再起動させてくださ 
し、0 
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STATUS ランプの 
状態 

意味 

対処方法 

緑色に点灯 

正常に動作しています。 

— 

緑色に点滅 

メモリが縮退した状態で動作してい 
ます。 

BIOS セットアップユーティリティ 
「 SETUP 」 を使って縮退しているメ 
モリを確認後、早急に交換すること 
をお勧めします。 

CPU エラーを検出した状態で動作し 
ています。 

BIOS セットアップユーティリティ 
「 SETUP 」 を使って CPU の状態を確 
認後、早急に交換することをお勧め 
します。 

消灯 

電源が OFF になっている。 

電源を 0 N にしてください。 

消灯 

POST 中である。 

しばらくお待ちください。 POST を 
完了後、しばらくすると緑色に点灯 
します。 

CPU でエラーが発生した。 

いったん電源を〇 FF にして、電源を 
0 N にし直してください。 POST の画 
面で何らかのエラーメッセージが表 
示された場合は、メッセージを記録 
して保守サービス会社し連絡してく 
ださい。 

CPU 温度の異常を検出した。 

ウォッチドッグタイマタイムアウト 
を発生した。 

メモリで訂正不可能なエラーが横出 
された。 

PCI システムエラーが発生した。 

PCI パリティエラーが発生した。 

PCI パスエラーが発生した。 

メモリダンプリクエスト中。 

ダンプを採取し終わるまでお待ちく 
ださい。 

アンバー色に点灯 

温度異常を検出した。 

内部のファンにホコリやチリが付着 
していないかどうか確認してくださ 
い。また、内部ファンのケープルが 
確実に接続されていることを確認し 
てください。 

それでも表示が変わらない場合は、 
保守サービス会社に連絡してくださ 
い0 

電圧異常を検出した。 

保守サービス会社に連絡してくださ 
い0 

アンパー色に点滅 

ファンアラームを検出した。 

内部ファンのケープルが確実に接続 
されていることを確認してくださ 
し'!。それでも表示が変わらない場合 
は、保守サービス会社に連絡してく 
ださい。 

温度警告を検出した。 

内部のファンにホコリやチリが付着 
していないかどうか確認してくださ 
い。また、内部ファンのケープルが 
確実に接続されていることを確認し 
てください。 

それでも表示が変わらない場合は、 
保守サービス会社に連絡してくださ 
い0 

電圧警告を検出した。 

保守サービス会社に連絡してくださ 
い0 

八ードディスクドライプが故障し 
た0 

ハードディスクドライプを交換して 
ください。 

























ハードウエア編 111 


DISK アクセスランプ （ i ) 

本体前面にあります。 DISK アクセスランプは本体内部のハードディスクドライプや光ディス 
クドライブにアクセスしているときに点灯します。 


アクセスランプ 

本体前面にあるフロッピーディスクドライブと光ディスクドライプのアクセスランプは、そ 
れぞれにセツトされているディスク、 CD - ROM または DVD - ROM にアクセスしているときに 
点灯します。 


UID (ユニット ID ) ランプ 

本体前面と背面に各 H 固あります。本体前面または背面にある UID スイッチを押すと点灯し、 
もう一度押すと消灯します。ソフトウエアからのコマンドを受信したときは点滅で表示しま 
す。複数台の装置がラックに搭載された中から特定の装置を識別したいときなどに使用する 
ことができます。特にラック背面からのメンテナンスのときは、このランプを点灯させてお 
くと、対象装置を間違えずに作業することができます。 


LINK/ACT ランプ（晶 1、晶 2) 

本体前面と背面 （ LAN コネクタ部分）に各 H 固あります。本体標準装備のネットワークポー 
卜の状態を表示します。本体とハフに電力が供給されていて、かつ正常に接続されている場 
合に点灯します （ LINK )。 ネットワークポートが送受信を行っているときに点滅します 
( ACT )。 

LINK 状態なのにランプが点灯しない場合は、ネットワーウケープルやケープルの接続状態を 
確認してください。それでもランプが点灯しない場合は、ネットワーク ( LAN ) コントロー 
ラが故障している場合があります。お買い求めの販売店、または保守サービス会社に連絡し 
てください。 


SPEED ランプ 

本体背面の LAN コネクタ部分に各 H 固あります。本体標準装備のネットワークポートの通信 
モードが1000 BASE - T か、100 BASE - TX 、 10 BASE - T のどちらのネットワークインタ 
フェースで動作されているかを示します。アンパー色に点灯しているときは1000 BASE-T 
で、緑色に点灯しているときは100 BASE - TX で動作されていることを示します。消灯してい 
るときは、1 0 BASE - T で動作していることを示します。 



112 各部の名称と機能 


Disk ランプ 

ハードディスクドライブペイにハードディスクドライプを3台取り付けることができます。 
搭載するホットプラグ対応のハードディスクドライブにはランプが1つ付いています。その表 
示と機能は次のとおりです。 



• 緑色に点滅 

緑色点滅でディスクへのアクセスが行われていることを示します。 

• アンバー色に点灯 

ハードディスクドライプが故障していることを示します。 



RA 旧システムで論理ドライブ （ RAID 1、 RAID 5、 RAID 6) を構成している場合 
は、1台のハードディスクドライブが故障しても運用を続けることができます。 
しかし、早急にハードディスクドライブを交換して、再構築（リビルド）を行 
うことをお勧めします（ハードディスクドライブの交換はホットスワップで行 
います）。 


• 緑色とアンパー色で点滅 

ハードディスクドライブの再構築（リビルド）中であることを示します（故障ではあり 
ません）。 RAID システムでは、故障したハードディスウドライブを交換すると自動的に 
データのリビルドを行います（才ートリビルド機能)。 

リビルドを終了するとランプは消灯します。リビルドに失敗するとランプがアンパー色 
に点灯します。 


U ビルド中に本体の電源を OFF にすると、リビルドは中断されます。再起動し 
Bto てからハードディスクドライブをホットスワップで取り付け直してリビルド 
をやり直してください。ただし、オートリビルド機能を使用するときは次の注 
意事項を守ってください。 

參 電源を OFF にしないでください（いったん電源を OFF にするとオートリ 
ビルドは起動しません)。 

• ハードディスクドライブの取り外し/取り付けの間隔は 90 秒以上あけて 
ください。 

參 他にリビルド中の八ードディスクドライブが存在する場合は、八ード 
ディスクドライブの交換は行わないでください。 
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設置と接続 

本体の設置と接続について説明します。 



本装置は日 A 規格に適合したラックに設置して使用します。 

ラックへの設置 

ラックの設置については、ラックに添付の説明書（添付の 「 EXPRESSBUILDER 」 DVD の中 
にもオンラインドキュメントが格納されています）を参照するか、保守サービス会社にお問 
い合わせくださし、。 

ラックの設置作業は保守サービス会社に依頼することもできます。 



警告 


A A 

⑩ 


装置を安全にお使いいただくために次の注意事項を必ずお守りください。人が死亡す 
る、または重傷を負うおそれがあります。詳しくは、 Mi ページ以降の説明をご覧くだ 
さい。 

• 指定以外の場所に設置しない 

• アース線をガス管につながない 


A 注意 


装置を安全にお使いいただくために次の注意事項を必ずお守りください。火傷やけが 
などを負うおそれや物的損害を負うおそれがあります。詳しくは、 iii ページ以降の説 
明をご覧ください。 

參 1人で搬送•設置をしない 

• 1人で部品の取り付けをしない • ラック用ドアのヒンジのピンを確認する 

• 荷重が集中してしまうような設置はしない 

• ラックが不安定な状態でデノ V イスをラックから引き出さない 

• 複数台のデバイスをラックから引き出した状態にしない 

• 定格電源を超える配線をしない 




次に示す条件に当てはまるような場所には、ラックを設置しないでください。これらの場所 
にラックを設置したり、ラックに本体を搭載したりすると、誤動作の原因となります。 

• 本体をラックから完全に引き出せないような狭い場所。 

• ラックや搭載する装置の総重量に耐えられない場所。 

• スタビライザが設置できない場所や耐震工事を施さないと設置できない場所。 

• 床におうとつや傾斜がある場所。 

• 温度変化の激しい場所（暖房器、エアコン、泠蔵庫などの近く）。 
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• 強い振動の発生する場所。 

• 腐食性ガスの発生する場所（大気中に硫黄の蒸気が発生する環境下など)、薬品類の近 
くや薬品類がかかるおそれのある場所。 

• 帯電防止加工が施されていないじゅラたんを敷いた場所。 

• 物の落下が考えられる場所。 

• 強い磁界を発生させるもの（テレビ、ラジオ、放送/通信用アンテナ、送電線、電磁ク 
レーンなど）の近く（やむを得ない場合は、保守サービス会社に連絡してシールドエ事 
などを行ってください)。 

• 本体の電源コードを他の接地線（特に大電力を消費する装置など）と共用しているコン 
セントに接続しなければならない場所。 

• 電源ノイズ（商用電源をリレーなどで ON / OFF する場合の接点スパークなど）を発生す 
る装置の近く （電源ノイズを発生する装置の近くに設置するときは電源配線の分離やノ 
イズフィルタの取り付けなどを保守サービス会社に連絡して行ってください)。 

本体をラックに取り付ける手順を以下に示します。取り外し手順については、取り付け手順 

の後で説明しています。 





装置を安全にお使いいただくために次の注意事項を必ずお守りください。人が死亡す 
る、または重傷を負うおそれがあります。詳しくは、 iii ページ以降の説明をご覧くだ 
さい。 

• 規定外のラックで使用しない 

• 指定以外の場所で使用しない 



△注意 



AA 


装置を安全にお使いいただくために次の注意事項を必ずお守りください。火傷やけが 
などを負うおそれや物的損害を負うおそれがあります。詳しくは、 iii ページ以降の説 
明をご覧ください。 

• 落下'主章 

拳装置を引き出した状態にしない 
參 カバーを外したまま取り付けない 

拳指を挟まない 


wO ラック内部の温度上昇とエアフローについて 

複数台の装置を搭載したり、ラックの内部の通気が不十分だったりすると、 
ラック内部の温度が各装置から発する熱によって上昇し、動作保証温度 (10 
° C 〜 35° C ) を超え、誤動作をしてしまうおそれがあります。運用中にラック 
内部の温度が保障範囲を超えないようにラック内部、および室内のエアフロー 
について十分な検討と対策をしてください。 
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取り付け手順 


本装置は弊社製および他社ラックに取り付けることができます。次の手順でラックへ取り付け 
ます。 


• ラック搭載前の準備 

装置運搬時の脱落防止のために、工場 
出荷時にスライドレールは左右ともに 
背面側と側面がテープで固定されてい 
ます。ラックへ取り付ける前に、テー 
プをはがしてください。 


• レールアセンブリの取り外し 

本体左右に取り付けられているスライ 
ド式の レールを 取り外します。 


本体前面にあるロック解除ポタンを押 
しなが6、レールを持ってゆっくりと 
装置後方へスライドさせてください。 


レールアセンブリを取り外すと、本体 
はネジ止めされたインナーレ_ルのみ 
が取り付けられた状態になります。 






參 取り外したレールアセンブリは、この後の手順（レールアセンブリの取 
り付け）で使用します。 

參 レールに指を挟まないよう十分注意してください。 
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• レールアセンブリの取り付け 


レールアセンブリの四角い突起を、19 
インチラックの角穴に入れて取り付け 
ます。この時に「カチッ」と音がして、 
ロックされたことを確認してくださ 
い。 

右図は右側（前面）を示していますが、 
右側（背面）、左側（前面/背面）も同 
様に取り付けてください。 

もう一方のレールを取り付ける時、す 
でに取り付けているレールアセンブリ 
と同じ高さに取り付けることを確認し 
てください。 





前後に多少のガタツキがありますが、製品に支障はありません。 


^ レールアセンブリが確実にロックされて脱落しないことを確認してください。 
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• 本体の取り付け 


A 注意 

AQ 

装置を安全にお使いいただくために次の注意事項を必ずお守りください。火傷やけが 
などを負うおそれや物的損害を負うおそれがあります。詳しくは、 iii ページ以降の説 
明をご覧ください。 

參 1人で持ち上げない 
• 指を挟まない 



1. 左右のレールアセンブリのスライ 
ドレール（ベアリング部）を手前 
に引き出す。 



2. 2人以上で本装置をしっかりと 
持ってラックへ取り付ける。 

左右のレールアセンブリに本装置 
側面のインナーレールを確実に差 
し込んでからゆつくりと静かに押 
し込みます 


完全に装置を押し込むと装置前面 
の□ックがかかり、装置を固定で 
きます。 






• レールに指を挟まないよう十分注意してください。 

• 差し込む時、インナーレールの両側をまっすぐ挿入してください。 

• 設置時は、左右のツマミを持ってゆっくりと確認しながら取り付けてく 
ださい。 



初めての取り付けでは各機構部品がなじんでいないため押し込むときに強い 
摩擦を感じることがありますが、製品に支障はありません。 


3. 本装置を何度かラックから引き出したり、押し込んだりしてスライドの動作に問題 
がないことを確認する。 


✓ ラック内の他装置と隣接する位置に本装置を取り付ける際は、他装置と本装置の 
|fl^] 筐体が干渉していないことを確認してください。もし干渉している場合は、他装 
置と干渉しないよう調整してレールアセンブリを取り付け直してください。 
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• フロントべゼルの取り付け 

フロントぺゼルの左端のタブを本体の 
フレームに 引っかけるようにしながら 
取り付けます。 


タプ 


























ハードウエア編 119 


取り外し手順 

次の手順で本体をラックから取り外します。取り外しは1人でもできますが、なるべく複数 
名で行ろことをお勧めします。 


A 注意 




装置を安全にお使いいただくために次の注意事項を必ずお守りください。火傷やけが 
などを負うおそれや物的損害を負うおそれがあります。詳しくは、 iii ページ以降の説 
明をご覧ください。 

• 指を挟まない 

• ラックが不安定な状態でデノ《イスをラックから引き出さない 
籲 尹下注音 

• 装置を引き出した状態にしない 

• 複数台のデバイスをラックから引き出した状態にしない 

• 動作中に装置をラックから引き出さない 


1 . 本装置の電源が OFF になっていることを確認してから、本装置に接続している電源 
コードやインタフェースケーブルをすべて取り外す。 



3. 本装置前面の左右にある□ック解 
除ボタンを押しながら本装置を 
ゆっくりと静かにラックから引き 
出す。 



ボタンを押すとロック 
が解除できます。 
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4. 本装置をしっかりと持ってラックから取り外す。 





• 複数名で装置の底面を支えながらゆっくりと引き出してください。 

• 装置を引き出した状態で、引き出した装置の上部から荷重をかけないで 
ください。装置が落下するおそれがあり、危険です。 

• レールに指を挟まないよう十分注意してください。 


5. レールアセンブリをラックから取 
り外す場合はレノ（一を押しながら 
レールを矢印方向に引いて外して 
ください。 
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本体に周辺装置を接続します。 

本体にはさまざまな周辺装置と接続できるコネクタが用意されています。次ページの囡は標 
準の状態で接続できる周辺機器とそのコネクタの位置を示します。周辺装置を接続してから 
添付の電源コードを本体に接続し、電源プラヴをコンセントにつなげます。 


胃-〇 無停電電源装置や自動電源制御装置への接続やタイムスケジュール運転の設 
定、サーバスイッチ ユニッ トへの接続•設定などシステム構成に関する要求が 
ございましたら、保守サービス会社の保守員（またはシステムエンジニア）に 
お知らせください。 



警告 


AA 


装置を安全にお使いいただくために次の注意事項を必ずお守りください。人が死亡す 
る、または重傷を負うおそれがあります。詳しくは、 iii ページ以降の説明をご覧くだ 
さい。 




ぬれた手で電源プラグを持たない 
アース線をガス管につながない 


A 注意 


装置を安全にお使いいただくために次の注意事項を必ずお守りください。火傷やけが 
などを負うおそれや物的損害を負うおそれがあります。詳しくは、 iii ページ以降の説 
明をご覧ください。 


• 

指定以外のコンセントに差し込まない 

AA 

• 

• 

たこ足配線にしない 
中途半端に差し込まない 

• 

指定以外の電源コードを使わない 


• 

プラグを差し込んだままインタフェースケーブルの取り付けや取り外しをしな 
い 

指定以外のインタフェースケーブルを使用しない 


• 
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最後に添付の電源コードを 
コンセントに接続する。 
UPS に接続する場合は 
次ページの説明を参照。 


マウス 


LAN 上のネットワークシステム 
シリアルイ（ハプ（マルチポートリビータ） 

ンタフエーを介して接続されます） 

ス機器 （管理専用） 

USB 機器 




I 



• 本体および接続する周辺機器の電源を OFF にしてから接続してくださ 
し、。〇1\1の状態のまま接続すると誤動作や故障の原因となります。 

• サードノ（ーティの周辺機器およびインタフェースケーブルを接続する場 
合は、お買い求めの販売店でそれらの装置が本装置で使用できることを 
あらかじめ確認してください。サードパーティの装置の中には本装置で 
使用できないものがあります。 

參 SCSI 機器は、オプションの SCSI コント□ーラを搭載すると接続するこ 
とができます。 SCSI 機器内部の接続ケーブルを含め、ケーブルの全長 
が 3 m 以内になるようにしてください。 

參 ダイヤルアップ経由のエクスプレス通報サービスを使用する場合は、 
NEC フィールディングに相談してください。 

• 回線に接続する場合は、設定機関に申請済みのポードを使用してくださ 
い0 

• シリアルポートコネクタには専用回線を直接接続することはできませ 
ん〇 

參 PCI スロットに搭載したオプションの LAN ボードに接続したケーブルを 
抜くときは、コネクタのツメが手では押しにくくなつているため、マイ 
ナスドライバなどを使用してツメを押して抜いてください。その際に、 
マイナスドライバなどが LAN ポートやその他のポートを破損しないよう 
十分に注意してください。 


シリアルインタ 
フェースを持つ 
管理 PC (保守専 
用ポート） 



1010 IB 




USB 機器 


S 口 


oaqg 口 


面 

前 
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周辺機器を接続した後は、ラックに搭載している場合は、周辺機器を接続した後、ヶープル 
タイなどでケーブルが絡まないように束ねてください。 


胃 ケーブルがラックのドアや側面のガイドレールなどに当たらないようフォー 
ミングしてください。 


本体の電源コードを無停電電源装置 ( UPS ) に接続する場合は、 UPS の背面にある出カコン 
セントに接続します。 

詳しくは UPS に添付の説明書をご覧ください。 


<例> 


コンピュータインター フエースポー ト ( COM ) 



本体の電源コードを接続した UPS によって、 UPS からの電源供給と本体の ON / OFF を連動(リ 
ンク)させるために BIOS の設定変更が必要となる場合があります。 

BIOS セットアップユーティリティの 「 Server 」一「 AC - LINK 」 を選択し、適切なパラメータ 
値に変更してください。詳しくは184ページを参照してください。 
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基本的な操作 


基本的な操作の方法について説明します。 


フロントべゼルの取り付け • 取り外し 


フロントぺゼルを取り付け、添付のセキュリティキーでロックすることにより本体前面の機 
器やスイッチ類へのアクセスを保護することができます。 

ラックに搭載した本体の電源の ON / OFF やフロッピーディスウドライプ、光ディスウドライ 
プを取り扱うときにフロントぺゼルを取り外します（卓上に設置した場合は、フロントぺゼ 
ルを取り付けることはできません)。 


胃-〇フロントべゼルは、添付のセキュリティキーでロックを解除しないと開けるこ 
とができません。 


1. キースロットに添付のセキュリティキーを差し込み、キーをフロントべゼル側に軽 
く押しながら回してロックを解除する。 



2. フロントべゼルの右端を軽く持つ 
て手前に引く。 

3. フロントべゼルを左に少しスライ 
ドさせてタブをフレームから外し 
て本体から取り外す。 
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フロン トぺゼルを取り付けるときは、 フロン 
卜ぺゼルの左端のタブを本体の フレームに 
引っかけるようにしながら取り付けます。取 
り付けた後はセキュリティのためにもキー 
でロックしてください。 
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電源の ON 


本体の電源は前面にある POWER スイツチを押すと ON の状態になります。 
次の順序で電源を ON にします。 


1. フロッピーディスクドライブにフロッピーディスクをセットしていないことを確認 
する。 

2. ディスプレイ装置および本体に接続している周辺機器の電源を ON にする。 


無停電電源装置 ( UPS ) などの電源制御装置に電源コードを接続している場合 
|| x ^] は、電源制御装置の電源が ON になっていることを確認してください。 


3. ラックに搭載している場合でフロントべゼルを取り付けてしヽる場合はべゼルを取り 
外す。 

4. 本体前面にある POWER スイッチを押す。 

本体前面および背面の POWER ランプが緑色に点灯し、しばらくするとディスプレ 
イ装置の画面には 「 NEC ロゴ」が表示されます。 


POWER ランプ 


POWER スイッチ 



電源コードを接続するとハードウエアの初期診断を始めます（約5秒間）。初期 
診断中は POWER スイッチは機能しません。電源コードの接続直後は、約5秒ほ 
ど時間をおいてから POWER スイッチを押してください。 


「 NEC 」 □ゴを表示している間、自己診断プ□グラム ( POST ) を実行してハード 
ウェアの診断をします。詳しくはこの後の 「 POST のチェック」をご覧ください。 
POST を完了すると 0 S が起動します。 


4/^ POST 中に異常が見つかると POST を中断し，エラーメッセージを表示します。 
| p ^] 256ページを参照して < ださい。 
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POST (Power On Self - Test ) は、マザーポード内に記録されている自己診断機能です。 
POST は本体の電源を ON にすると自動的に実行され、マザーボード、 ECC メモリモジュー 
ル、 CPU モジュール、キーボード、マウスなどをチェックします。また、 POST の実行中に 
各種の BIOS セツトアップユーティリティの起動メッセージなども表示します。 


出荷時の設定では POST を実行している間、ディスプレイ 
装置には 「 NEC 」 □ゴが表示されます。 （< Esc > キーを押す 
と、 POST の実行内容が表示されます。） 






BIOS の メニューで < Esc > キーを押さなくても、はじめから POST の診断内容を 
表示させることができます 。 SETUP ユー ティリティの 「 Advanced 」 メニュー 
にある 「 Boot-time Diagnostic Screen 」 の設定を 「 Enabled 」 に切り替えてくだ 
さい （174 ぺージ参照)。 


POST の実行内容は常に確認する必要はありません。次の場合に POST 中に表示されるメッ 
セージを確認してください。 

• 導入時 

• 「故障かな？」と思ったとき 

• 電源 ON から 0 S の起動の間に何度もビープ音がしたとき 

• ディスプレイ装置になんらかのエラーメッセージが表示されたとき 

POST の流れ 

次に POST で実行される内容を順をおつて説明します。 


買"〇 參 POST の実行中は、不用意なキー入力やマウスの操作をしないようにし 
P 顆 てください。 

• システムの構成によっては、ディスプレイの画面に 「Press Any Key 」 
とキー入力を要求するメッセージを表示する場合もあります。これは取 
り付けたオプションのポードの BIOS が要求しているためのものです。 
オプションのマニュアルにある説明を確認してから何かキーを押してく 
ださい。 

• オプションの PCI ポードの取り付け/取り外しをしてから電源を ON にす 
ると、 POST の実行中に取り付けたポードの構成に誤りがあることを示 
すメッセージを表示して POST をいったん停止することがあります。 

この場合はく Fl > キーを押して POST を継続させてくださし V ポードの構 
成についての変更/設定は、この後に説明するユーティリティを使って設 
定できます。 


1. 電源 ON 後、 POST が起動し、メモリチェックを 始めます。 ディスプレイ装置の画 
面左上に基本メモリと拡張メモリのサイズをカウントしているメッセージが表示さ 
れ ます。 本体に搭載されているメモリの量によっては、メモリチェックが完了する 
までに数分かかる場合 もあります。 同様に再起動（リブート）した場合など、画面 
に表示をするのに約1分程の時間がかかる場合が あります。 
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2. メモリチェックを終了すると、いくつかのメッセージが表示されます。これらは搭 
載している CPU や接続しているキーポード、マウスなどを検出したことを知らせ 
るメッセージです。 

3. しばらくすると、マザーボードにある BIOS セットアップユーティリティ 
「 SETUP 」 の起動を促すメッセージが画面左下に表示されます。 

Press < F 2> to enter SETUP or Press < F 12> to boot 
from Network 

使用する環境にあった設定に変更するときに起動してください。エラーメッセージ 
を伴った上記のメッセージが表示された場合を除き、通常では特に起動して設定を 
変更する必要はありません（そのまま何も入力せずにいると数秒後に POST を自動 
的に続けます)。 

SETUP を起動するときは、メッセージが表示されている間に < F 2> キーを押しま 
す。設定方法やパラメータの機能については、164ページを参照してください。 
SETUP を終了すると、自動的にもう一度はじめから POST を実行します。 

4. オンポードの RAID コント□—ラ (LSI Embedded MegaRAID ™) を有効（使用 
する）に設定している場合、 RAID システムの設定や管理をするユーティリティの 
起動を促すメッセージが表示されます。 

Press < Ctrl >< M > to Run し SI Logic Software RAID 
Setup Utility . 

ここで < Ctrl > キーと < M > キーを押すとハードディスクドライプの RAID を構築するた 
めのユーティリティが起動します。設定値やユーティリティの詳細については 
「Setup Utility 」（197 ページ）を参照してください。 

5. 続いて本体にオプションの SCSI コント□—ラボードなどの専用の BIOS を持ったコ 
ントローラを搭載している場合は、 BIOS セットアップユーティリティの起動を促 
すメッセージが表示されます（そのまま何も入力せずにいると数秒後に POST を自 
動的に続けます)。 

<例 : SCSI BIOS セットアップユーティリティの場合> 

Press < CtrL >< A > for SCSISeLect ( TM ) Utility ! 

ここで < Ct 「 l > キーと < A > キーを押すとユーティリティが起動します。 SCSI 機器の設 
定値やユーティリティの詳細についてはポードに添付の説明書を参照してください。 

ユーティリティを使用しなければならない例としては外付け SCSI 機器を接続した 
場合などがあります。 

6. オプションボードに接続している機器の情報などを画面に表示します。 

7. BIOS セットアップユーティリティ 「 SETUP 」 でパスワードの設定をすると、 
POST が正常に終了した後に、パスワードを入力する画面が表示されます。 


パスワードの入力は、3回まで行えます。3回とも入力を誤るとシステムを起動で 
きなくなります。この場合は、本体の電源を OFF にしてから、約10秒ほど時間を 
あけて ON にしてください。 


胃_〇 OS をインストールするまではパスワードを設定しないでくださし、。 


8 . 


POST を終了すると OS を起動します。 
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POST のエラーメッセージ 

POST 中にエラーを検出するとディスプレイ装置の画面にエラーメッセージを表示します。 
また、エラーの内容によってはビープ音でエラーが起きたことを通知します。エラーメッ 
セージとエラーを通知するビープ音のパターンの一覧や原因、その対処方法については、「運 
用 • 保守編」を参照してください。 


wrO 保守サービス会社に連絡するときはディスプレイの表示をメモしておいてく 
BB ^ i ださい。アラーム表示は保守を行うときに有用な情報となります。 
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Ifes 


省電カモードへの移行、または省電カモードからの復帰方法については、 
Windows OS の設定によって異なります。また、省電カモード中の動作レベル 
は 、 Windows 0 S の設定に依存します。 




省電カモードへの移行、または省電カモード中にシステムを変更しないでくだ 
さい。省電カモードから復帰する際に元の状態に復帰できない場合がありま 
す0 


電源の OFF 


次の順序で電源を OFF にします。本体の電源コードを UPS に接続している場合は、 UPS に添 
付の説明書を参照するか、 UPS を制御しているアプリケーションの説明書を参照してくださ 
い。 

1. 0 S のシャツトダウンをする。 

2. POWER ランプが消灯したことを確認する。 

3. 周辺機器の電源を OFF にする。 


省電カモードの起動 


ACPI モードに対応した 0 S を使用している場合、電力をほとんど使用しない状態(スタンパイ 
状態)にすることができます。 

0 S のシャッ ト ダウンメニューからスタンパイを選択するか、 POWER スイッチの設定を電源 
オフからスタンパイに変更した場合は POWER スイッチを押すとスタンパイ状態になります 
( POWER ランプが点滅します)。 

スタンパイ状態になってもメモリの内容やそれまでの作業の状態は保持されています。 
POWER スイッチをもう一度押すとスタンパイ状態は解除されます。 

POWER スイッチ 



□ □□口 

□ □□□ 
□ □□口 


D_ 


□□□□ 

□□□口 

□□□口 


靈 
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光ディスクドライブ 


本体前面に光ディスクドライプがあります。光ディスクドライブは DVD / CD-ROM (読み出 
し専用のコンパクトディスク）のデータを読むための装置です。 DVD / CD - ROM はフ□ッ 
ピーディスウと比較して、大量のデータを高速に読み出すことができます。 


A 注意 


装置を安全にお使いいただくために次の注意事項を必ずお守りください。火傷やけが 


などを負うおそれや物的損害を負うおそれがあります。詳しくは、 iii ページ以降の説 

明をご覧ください。 


光ディスクドライブのトレーを弓1き出したまま放置しない 


ディスクのセツト/取り出し 

ディスクは次の手順でセツトします。 


1. ディスクを光ディスクドライブにセツトする前に本体の電源が ON ( POWER ラン 
プが緑色に点灯）になっていることを確認する。 


2. 光ディスクドライブ前面のトレーイジェクトボタンを押す。 


トレーが少し出てきます。 


3. トレーを軽く持って手前に引き出 
し、トレーが止まるまで引き出 
す。 



4. ディスクの文字が印刷されている 
面を上にしてトレーの上に静か 
に、確実に置く。 
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5. 図のように片方の手でトレーを持 
ちながら、もう一方の手でトレー 
の中心にある駆動部分にディスク 
の穴がはまるように指で押して、 

トレーにセツトする。 


駆動部分 




ディスクの取り出しは、デイスウをセツトするときと同じようにトレーイジェクトボタンを 
押してトレーを引き出します。 


アクセスランプが点灯しているときは DVD / CD にアクセスしていることを示します。トレー 
イジェクトボタンを押す前にアクセスランプが点灯していないことを確認してください。 

下図のように、片方の手でトレーを持ち、もう一方の手でトレーの中心にある駆動部分を押 
さえながらディスクの端を軽くつまみ上げるようにしてトレーから取り出します。 



ディスクを取り出したらトレーを元に戻してください。 
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取り出せなくなったときの方法 

トレ ー- T ジェクトボタンを押しても DVD / CD - ROM が取り出せない場合は、次の手順に従っ 
てデイスクを取り出します。 


1. POWER スイッチを押して本体の電源を〇 FF ( P 〇 WER ランプ消灯）にする。 

2. 直径約 1.2 mm 、 長さ約1 00 mm の金属製のピン（太めのゼムクリップを引き伸ば 
して代用できる）を光ディスクドライブ前面中央にある強制イジェクトホールに差 
し込んでトレーが出てくるまでゆっくりと押す。 



• つま楊枝やプラスチックなど折れやすいものを使用しないでください。 

參上記の手順を行ってもディスクが取り出せない場合は、保守サービス会 
社に連絡してください。 


3. トレーを持って引き出す。 


4. ディスクを取り出す。 


5. トレーを押して元に戻す。 


ディスクの取り扱いについて 

使用するディスクは次の点に注意して取り扱ってください。 

• DVD / CD 規格に準拠しない「コピーガード付き DVD / CD 」 などのディスクにつきまして 
は、 DVD / CD 再生機器における再生の保証はいたしかねます。 

• ディスクを落とさないでください。 

• ディスクの上にものを置いたり、曲げたりしないでください。 

• ディスクにラペルなどを貼らないでください。 

• 信号面（文字などが印刷されていない面）に手を触れないでください。 

• 文字の書かれている面を上にして、トレーにていねいに置いてください。 

• キズをつけたり、鉛筆やボールペンで文字などを直接ディスウに書き込まないでください。 

• たばこの煙の当たるところには置かないでください。 

• 直射日光の当たる場所や暖房器具の近くなど温度の高くなる場所には置かないでください。 

• 指紋やほこりがついたときは、乾いた柔らかい布で、内側から外側に向けてゆっくり、 
ていねいにふいてください。 

• 清掃の際は、専用のクリーナをお使いください。レコード用のスプレー、クリーナ、ベ 
ンジン、シンナーなどは使わないでください。 

• 使用後は、専用の収納ケースに保管してください。 
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サーバの確認 （ UID スイッチ) 


複数の機器を1つのラックに搭載している場合、保守をしよラとしている装置がどれである 
かを見分けるために本体の前面および背面には 「UID (ユニット ID ) ランプ」があります。 


<装置刖面> 



UID スイツチ 


<装置背面> 



2 ® 
響)^^)褻 _ 


ffiBM 


’□□□on 


□□ ^ 



□□□□□□□□□□□□□□□ 

□□□□□□□□□□□□□□□□□ 


UID スイツチ/ランプ 


UID (ユニット ID ) スイッチを押すと UID ランプが点灯します。もう一度押すとランプは消灯 
します。 

ソフトウェアからコマンドを受信した場合は点滅表示します。 

ラック背面からの保守は、暗く、狭い中での作業となり、正常に動作している機器の電源や 
インタフェースケープルを取り外したりするおそれがあります。 UID スイッチやソフトウェ 
アコマンドを使って保守する本装置を確認してから作業をすることをお勧めします。 
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内蔵オプションの取り付け 

本体に取り付けられるオプションの取り付け方法および注意事項について記載しています。 


w-O • オプションの取り付け/取り外しはユーザー個人でも行えますが、この 
場合の本体および部品の破損または運用した結果の影響についてはその 
責任を負いかねますのでご了承ください。本装置について詳しく、専門 
的な知識を持った保守サービス会社の保守員に取り付け/取り外しを行 
わせるようお勧めします。 

• オプションおよびケーブルは弊社が指定する部品を使用してください。 
指定以外の部品を取り付けた結果起きた装置の誤動作または故障 • 破損 
についての修理は有料となります 

• ハードウェア構成を変更した場合も、必ず EXPRESSBUILDER を使っ 
てシステムをアツプデートしてください （ 19ページを参照)。 


安全上の注意 


安全に正しくオプシヨンの取り付け/取り外しをするために次の注意事項を必ず守ってくださ 
い。 


A® 

⑭卷 


警告 


装置を安全にお使いいただくために次の注意事項を必ずお守りください。人が死亡す 
る、または重傷を負うおそれがあります。 

• 自分で分解 • 修理 • 改造はしない 

• リチウムバッテリを取り外さない 

• プラグを差し込んだまま取り扱わない 


A 注意 


AA 

AQ 


装置を安全にお使いいただくために次の注意事項を必ずお守りください。火傷やけが 
などを負うおそれや物的損害を負うおそれがあります。詳しくは、 iii ページ以降の説 
明をご覧ください。 


芦下''主音 

装置を弓 I き出した状態にしない 
中途半端に取り付けない 
カバーを外したまま取り付けない 


指を挟まない 

局;皿汪思 
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静電気対策について 


本体内部の部品は静電気に弱い電子部品で構成されています。取り付け • 取り外しの際は静 
電気による製品の故障に十分注意してください。 

• リストストラップ（アームバンドや静電気防止手袋など）の着用 

リスト接地ストラップを手首に巻き付けてください。手に入らない場合は部品を触る前 
に筐体の塗装されていない金属表面に触れて身体に蓄積された静電気を放電します。 
また、作業中は定期的に金属表面に触れて静電気を放電するようにしてください。 

• 作業場所の確認 

- 静電気防止処理が施された床、またはコンクリートの上で作業を行います。 

ーカーペットなど静電気の発生しやすい場所で作業を行ラ場合は、静電気防止処理を 
行った上で作業を行ってください。 

• 作業台の使用 

静電気防止マットの上に本体を置き、その上で作業を行ってください。 

• 着衣 

ーウールや化学繊維でできた服を身につけて作業を行わないでください。 

-静電気防止靴を履いて作業を行ってください。 

一取り付け前に貴金属（指輪や腕輪、時計など）を外してください。 

• 部品の取り扱い 

一取り付ける部品は本体に組み込むまで静電気防止用の袋に入れておいてください。 

- 各部品の縁の部分を持ち、端子や実装部品に触れないでください。 

- 部品を保管•運搬する場合は、静電気防止用の袋などに入れてください。 
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取り付け/取り外しの準備 


部品の取り付け/取り外しの作業をする前に準備をします。ラックからの取り外しは1人でも 
できますが、なるべく複数名で行ラことをお勧めします。 


A 注意 


装置を安全にお使いいただくために次の注意事項を必ずお守りください。火傷やけが 
などを負うおそれや物的損害を負うおそれがあります。詳しくは、 iii ページ以降の説 
明をご覧ください。 

• 

落下注意 

• 

装置を引き出した状態にしない 


• 

カバーを外したまま取り付けない 


• 

指を挟まない 



egg 


• トップカバーを取り外して準備ができた後、本体を持つときに pci ライ 

ザーを持たないでください。 



• 電源コードを本体から取り外した後、約5秒ほど待ってから作業を続け 
てください。電源コードを取り外してから3〜4秒ほどの間、マザー 
ポード上の部品は動作を続けている場合があります。動作が完全に停止 
してから作業を続けてください。 


1. フロン トべセルを取り付けている場合は フロン トべセルを取り外す （1 24ページ 
参照)。 

2. 119ページの「取り外し手順」を参照して本体をラックから取り外し、じようぶ 
で平!3な机の上に置く。 


本体を引き出したまま放置しないでください。必ずラックから取り外してくだ 
さい。 
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3. トップカバーを取り外す。 

くぼみの部分に指をかけて背面へ 
向けてスライドさせてから持ち上 
げてください。 



トップカパーを取り付けるときは、トップカパーにあるフックと本体のフレームにある穴を 
あわせてていねいに本体に置いた後、前面へ向けてスライドさせてください。 


前面 



後面 


カバーの先端をシャーシ内 
に差し込む 
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ディスクペイ0 
1台目の八ードディスク 
ドライブ用（オプション） 



ディスクペイ1 
2台目のハードディスク 
ドライプ用（オプション） 



ディスクペイ2 
3台目のハードディスク 
ドライプ用（オプション） 




弊社で指定していないノ\ー ドディスクドライブを使用しないでくださ 
し、。サードパーティの八ードディスクドライブなどを取り付けると、 
ハードディスクドライブだけでなく本体が故障するおそれがあります。 

異なるインターフェースの八ードディスクドライブを混在して搭載する 
ことはできません。 

搭載する八ードディスクドライブの種類によって、バックプレーンポー 
ド上のジャンノ《の設定を変更する必要があります。下図を参考にジャン 
パの設定を変更してください。設定が異なりますと正しく八ードディス 
クドライブが動作しなくなります。 

* N 81 03-1 16/1 17/118についてはジャンパの設定を変更する 
必要はありません 。 SATA HDD LED 搭載時の設定のままとして 
ください。 




取り付け/取り外しの手順 


次の手順に従って部品の取り付け/取り外しをします。 

八ードディスクドライブ 

本体には、最大3台のハードディスクドライブを搭載することができます。 


]口<^5>圓圖 §§〇 S ◎◎ □□□ 


□ □□ 


0D 



□□□口 

□□□口 

□□□口 


Dg 口 


□□□口 

□□□口 

□□□口 
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140 内蔵オプションの取り付け 


取り付け 

次に示す手順でハードディスクドライブを取り付けます。 


1. フロントべゼルを取り付けている場合はフロントべゼルを取り外す（124ページ 
参照)。 

2. ハードディスクドライブを取り付けるス□ットを確認する。 

ス□ットは本装置に3つあります。左のス□ットから順に取り付けてください。 

3. ハードディスクドライブベイ1,2 
に取り付ける場合は、ダミート 
レーを取り外す。 

ダミート レー は ハー ドデイスウド 
ライプペイ1,2に入っています。 



ダ5— トレーは大切に保存しておいてください。 


4. 


5. 


ドライブキヤリアの八ンドルの 
□ックを解除する。 


ドライブキヤリアと八ンドルを 
しっかりと持ってス□ットへ挿入 
する。 







• バンドルのフックがフレームに当たるまで押し込んでください。 

• ドライブキヤリアは両手でしっかりとていねいに持ってください。 


秦 〆 ^ ハードディスクドライプペイ0と POWER スイッチは近接しています。ハード 
伊ェック I ディスクドライプの取り付け/取り外しの際に誤って POWER スイッチを押さ 
ないように注意して < ださい。誤って POWER スイ'ソチを押してしまうと 
シャットダウン処理をされてしまいます。 
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6. 八ンドルをゆっくりと閉じる。 

「カチッ」と音がしてロックされます。 


p-O 

W 与 

ハンドルとトレーに指を挟まないように注意してください。 

さらにしっかり入っているか、再度押し込んでください。 

〆 

1チェック1 

押し込むときにハンドルのフックがフレームに引っがかっていることを確認 
して< ださい。 


7. 本装置の電源を ON にして、 SETUP ユーティリティを起動して 「 Boot 」 メニュー 
で起動順位の設定をする。 

ハードディスクドライプを増設するとそれまで記憶されていた起動順位の設定がク 
リアされるためです。 

8. 取り外したフロントべゼルを取り付ける。 

フロントぺゼル左側のタブが本体のフレームに引つかかるよろにしてから取り付け 
てセキュリティキーでロックします。 









142 内蔵オプションの取り付け 


取り外し 

次に示す手順でハードディスクドライブを取り外します。 





• ハー ドディスクドライブ内のデータについて 

取り外した八ードディスクドライブに保存されている大切なデータ（例 
えば顧客情報や企業の経理情報など）が第三者へ漏浅することのないよ 
うにお客様の責任において確実に処分してください。 

Windows の「ゴミ箱を空にする」操作やオペレーティングシステムの 
「フォーマット」コマンドでは見た目は消去されたように見えますが、実 
際のデータは八ードディスクドライブに書き込まれたままの状態にあり 
ます。完全に消去されていないデータは、特殊なソフトウェアにより復 
元され、予期せぬ用途に転用されるおそれがあります。 

このようなトラブルを回避するために市販の消去用ソフトウェア（有償） 
またはサービス（有償）を利用し、確実にデータを処分することを強く 
お勧めします。データの消去についての詳細は、お買い求めの販売店ま 
たは保守サービス会社にお問い合わせください。 

• 電源ケーブルを取り外すときは、次の注意を守ってください。 

ー ケーブルをねじらない。 

- ケープ』レ部分を持って引っ張らない。 

ーコネクタ部分を持ってまっすぐに引き抜く。 



F 1751 


八ードディスクドライプが故障したためにディスクを取り外す場合は、ハード 
ディスクドライプの DISK ランプがアンパー色に点灯しているス□ットをあら 
かじめ確認してください。 



1 . 137ページを参照して準備をする。 


2. レノ（一を押してロックを解除し、 
八ンドルを開く。 
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ハードディスクドライプペイ1と POWER スイッチは近接しています。ハード 
ディスクドライプの取り付け/取り外しの際に誤って POWER スイッチを押さ 
ないように注意してください。誤って POWER スイッチを押してしまうと 
シャツトダウン処理をされてしまいます。 


3. 八ンドルとドライブキヤリアを 
しっかりと持って手前に引き出 
す。 



4. 八ードディスクドライブを取り外したまま本装置を使用する場合は、空いているス 
□ットにダミートレーを取り付ける。 

5. 本装置の電源を ON にして、 SETUP ユーティリティを起動して 「 Boot 」 メニュー 
で起動順位の設定をする。 

ハードディスクドライブを増設するとそれまで記憶されていた起動順位の設定がク 
リアされるためです。 

6. 取り外したフロントべゼルを取り付ける。 






144 内蔵オプションの取り付け 


内蔵 USB フロッピーディスクドライブ 

本体には、内蔵 USB フロッピーディスクドライプを1台を搭載することができます。 

取り付け 

次に示す手順で内蔵 USB フロッピーディスクドライプを取り付けます。 


1 . 

2 . 


137ページを参照して準備をする。 
HDD ダミートレーを取り外す。 



胃-〇 FDD ダミートレーは大切に保存しておいてください。 



4. 内蔵 USB フロッピーディスクド 
ライブを取り付ける。 
























ハードウエア編 145 


FDD ヶープル 

7. 手順1で取り外した部品を取り付ける。 


取り外し 


5. 手順3で取り外した FDD 固定フラ 
ケットをネジで取り付け、内蔵 
US 巳フロッピーディスクドライ 
ブを固定する。 



6. FDD ケーブルを接続する。 



内蔵 USB フ□ッピーディスクドライプの取り外しは取り付けの逆の手順で行ってください。 















































































































































146 内蔵オプシヨンの取リ付け 


DIMM 

DIMM (Dual Inline Memory Module ) は、本体のマザーボード上の DIMM ソケットに取り付 
けます。 

マザーポード上には DIMM を取り付けるソケットが4個あります。 

メモリは最大 8 GB まで増設できます。 


• DIMM は大変静電気に弱い電子部品です。本体の金属フレーム部分など 

隱当 に触れて身体の静電気を逃がしてから DIMM を取り扱ってください。ま 

た、ポードの端子部分や部品を素手で触ったり、 DIMM を直接机の上に 
置いたりしないでください。静電気に関する説明は136ページで詳しく 
説明しています。 

• 弊社で指定していない DIMM を使用しないでください。サードパーティ 
の DIMM などを取り付けると、 DIMM だけでなく本体が故障するおそれ 
があります。また、これらの製品が原因となった故障や破損についての 
修理は保証期間中でも有料となります。 


また、本装置ではメモリの Dual Charnel メモリモードをサボートしています。 

Dual Charnel メモリモードで動作させるとメモリのデータ転送速度が2倍となります。 
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DIMM の増設順序 

DIMM は 、 Dual Channel メモリモードを使用する場合と使用しない場合で増設順序や増設単 
位が異なります。 

• Dual Channel メモリモードを使用しない場合 

増設単位および増設順序に制限はありません。 

• Dual Channel メモリモードを使用する場合 

次の条件を守ってください。 

一 2枚単位で取り付けて < ださい。 

一取り付ける2枚のメモリは同じ容量で同じ仕様のものを使ってください。 

- 取り付けるスロットはスロット1と3、または2と4を一組としてください（使用す 
る組に順序はありません)。 

次に搭載例を示します。 


搭載例 

Dual Channel 

メモリモード 

ス□ット1 

ス□ット2 

スロット 3 

ス□ット 4 

例1 

動作する 

512 MB 

DIMM (標準） 

(未搭載） 

512 MB 

DIMM 

(未搭載） 

例2 

動作する 

512 MB 

DIMM (標準） 

1 GB 

DIMM 

512 MB 

DIMM 

1 G 巳 

DIMM 

例3 

動作しない 

512 MB 

DIMM (標準） 

1 GB 

DIMM 

512 MB 

DIMM 

(未搭載） 

例4 

動作しない 

512 MB 

DIMM (標準） 

1 GB 

DIMM 

(未搭載） 

1 GB 

DIMM 
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取り付け 


次の手順に従って DIMM を取り付けます。 


1. 137ページを参照して準備をする。 


2. 取り付ける DIMM ソケツトの両端 
にあるレバーを左右に広げ、 
DIMM をソケットにまっすぐ押し 
込む。 



^ DIMM の向きに注意して<ださい。 DIMM の端子側には誤挿入を防止するため 
111751 の切り欠きがあります。 


DIMM が DIMM ソケットに差し込まれるとレバーが自動的に閉じます。 

3. 手順1で取り外した部品を取り付ける。 

4. 本体の電源を〇 N にして POST の画面でエラーメッセージが表示されていないこと 
を確認する。 

POST のエラーメッセージの詳細については256ページを参照してください。 

5. 巳 IOS セットアップユーティリティを起動して 「 Advanced 」 メニューの 
「Memory Configuration 」 で増設した DIMM が BIOS から認識されていること 
(画面に表示されていること）を確認する （176 ページ参照)。 

6. 「 Advanced 」 メニューの 「Reset Configuration Data 」 を 「 Yes 」 にする。 

ハードウェアの構成情報を更新するためです。詳しくは174ページをご覧くださ 
い0 

7. ページングファイルサイズを推奨値以上に設定する。 

推奨値 (WindowsServer 2003の場合):搭載メモリ x 1.5 以上 
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取り外し 

次の手順に従って DIMM を取り外します。 


^ • 故障した DIMM を取り外す場合は， POST や ESMPRO で表示されるエ 

ラーメッセージを確認して，取り付けている DIMM ソケットを確認して 
ください。 

• DIMM は最低1枚搭載されていないと装置は動作しません。 


1 . 137ページを参照して準備をする。 


2. 取り外す DIMM のソケットの両側 
にあるレバーを左右にひろげる。 

ロックが解除され DIMM を取り外 
せます。 



3. 手順1で取り外した部品を取り付ける。 

4. 本体の電源を ON にして POST の画面でエラーメッセージが表示されていないこと 
を確認する。 

POST のエラーメッセージの詳細については256ページを参照してください。 

5. 「 Advanced 」 メニューの 「Reset Configuration Data 」 を 「 Yes 」 にする。 

ハードウエアの構成情報を更新するためです。詳しくは174ページをご覧くださ 
い。 

6. 故障した DIMM を交換した場合は、 BIOS セットアップユーティリティを起動して、 
「Advanced」 メニ ューの 「Memory Configuration」 で、 「Memory Retest」 

を 「 Yes 」 にして再起動する。 

エラー情報をクリアするためです。詳しくは176ページをご覧ください。 

7. ページングファイルサイズを推奨値以上に設定する。 

推奨値 (Windows Server 2003の場合):搭載メモ 1 J x 1.5 以上 
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PCI ポード 

本体のマザーボード上にはライザーカードが搭載されています。ライザーカードには 、 PCI 
EXPRESS ボードを取り付けることのできるス□ツトが2個あります。 


"-〇 pci ポードやライザーカードは大変静電気に弱い電子部品です。本体の金属フ 
Bto レーム部分などに触れて身体の静電気を逃がしてからポードを取り扱ってく 
ださい。また、 pci ボードおよびライザーカードの端子部分やポードに実装さ 
れている部品の信号ピンに触れたり、 pci ポードおよびライザカードを直接机 
の上に置いたりしないでください。静電気に関する説明は136ぺージで詳しく 
説明しています。 



PCI #1 側 
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ライザーカード 

標準 

オプション 
( N 81 16- 17 選択時） 





スロット 
(バス A ) 

スロット 

(バス B ) 

スロット 
(パス A ) 

ス□ット 
(バス B ) 





PCIe#l 

PCIe #2 

PCIe#l 

PCI - X #2 


型名 

製品名 

PCI スロット性能 #1 

xl レ-ン 

x8 レーン 

x8 レーン 

64- bit / 
100 MHz 

備考 



PCI スロットサイズ 

Low 

Profile 

Low 

Profile 




PCI ポードタイプ #1 

x8 ソケット 

x8 ソケット 

3.3V 




搭載可能なボードサイズ 

200 mm 以下 

200 mm 以下 


N8 103-95 

SCSI コント□—ラ 

(力ード性能： 64bit/66MHz PCI) 

- 

- 

- 

〇 


N 8103 -75 

SCSI コントローラ 

(力ード性能： 64bit/133MHz PCI-X) 

- 

— 

— 

〇 

N 8103 -107 と混在不可 

N 8103 -107 

SCSI コント□—ラ 

(力ード性能： PCI EXPRESS(xl)) 

〇 

〇 

〇 

- 

N 8103 -75 と混在不可 

N 8103 -104 

SAS コント□—ラ 

(力ード性能： PCI EXPRESS(x8)) 

〇 

〇 

〇 

- 

内蔵 HDD 接続不可 

N 8103 -116 

RAID コント□—ラ 
(128MB, RAID0/1) 

(力ード性能： PCI EXPRESS(x8)) 

- 

〇 

- 

- 


N 8103 -117 

RAID コント□—ラ 
(128M 巳， RAIDQ/1/5/6) 

(力ード性能： PCI EXPRESS(x8)) 

- 

〇 

— 

- 


N 8103 -118 

RAID コント□ーラ 
(256MB, RAID0/1/5/6) 

(力ード性能： PCI EXPRESS(x8)) 

- 

〇 

— 

— 


N8 190- 120 

Fibre Channel コント□—ラ 
(2Gbps/Optical) 

(力ード性能： 64bit/133MHz PCI-X) 

- 

- 

- 

〇 


N8 190- 127 

Fibre Channel コント□—ラ 
(4Gbps/Optical) 

(力ード性能： PCI EXPRESS(x4)) 

- 

〇 

〇 

- 


N 8190 -131 

Fibre Channel コント □— ラ (2ch) 
(4Gbps/Optical) 

(力ード性能： PCI EXPRESS(x4)) 

- 

〇 

〇 

- 


N 8104 -88 

100 BASE-TX 接続ボード 
(力ード性能： 32bit/33MHz PCI-X) 

- 

— 

— 

〇 


N 8104 -115 

1000 BASE-T 接続ボード 

(力ード性能： 64bit/133MHz PCI-X) 

- 

— 

— 

〇 


N8 104- 126 

1000 BASE-T 接続ポード 
(力ード性能： PCI EXPRESS(xl)) 

〇 

〇 

〇 

- 

N 8104 -126 同士の 
Teaming(AFT/SFT/ 
ALB) は可。他の NIC と 
の Teaming(FEC/GEC) 
は不可。 10BASE-T は 
未サポート。 

N 8104 -109 と混在不可 

N8 104- 122 

1000 BASE-T 接続ポード (2ch) 

(力ード性能： PCI EXPRESS(x4)) 

〇 

〇 

〇 

- 

N 8104 -122 同士の 
Teaming(AFT/SFT/ 
ALB) は可。他の NIC と 
の Teaming(FEC/GEC) 
は不可。 10BASE-T は 
未サポート。 

N 8104 -109 と混在不可 

N8 104- 125 

1000 BASE-T 接続ボード (4ch) 

(力ード性能： PCI EXPRESS(x4)) 

- 

〇 

〇 

- 

最大1枚まで 
他の NIC との Teaming 
(FEC/GEC) は不可。 
10BASE-T は未サポー 
卜。ブーツ付き LAN 
ケープル使用不可。 

N8 104- 109と混在不可 

N8 104- 109 

1000 BASE-SX 接続ボード 

(力ード性能： 64bit/133MHz PCI-X) 

- 

- 

— 

〇 

N 8104 -126/ 122/125 
と混在不可 

N8104-123A 

10GBASE-SR 接続ボード 
(力ード性能： PCI EXPRESS(x8)) 

- 

〇 

〇 

- 

最大1枚まで 


〇搭載可能 一搭載不可 
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*1 レーン：転送性能（転送帯域）を示す。く例 >1レーン =2.5 Gbps 、 4レーン =10 Gbps 
ソケット：コネクタサイズを示す。ソケット数以下の力ードが接続可能。 

<例 > x 4 ソケット— xl 力ード、 x 4 力ードは搭載可能。 x 8 力ードは搭載不可。 

*2 ライザーカード選択時、2枚以上のボードを増設した場合、動作は最大 100 MHz となります。 

* 各力ードの機能詳細についてはテクニカルガイドを参照ください。 

* 同ーバス内に異なる力ードを実装した場合は低い方の周波数で動作します。 

* 製品名のカッコ内に記載された力ード性能とは力ード自身が持つ最高動作性能です。 

* 本体 PCI ス□ットよりも PCI 力ードの動作性能のほうが高い場合は、本体 PCI ス□ット性能で動作します。 

標準ネットワークについて 

* 標準ネットワーク（オンボード）で AFT / ALB の Teaming を組むことが可能。 

ただし、標準ネットワークとオプション LAN ボードで同一の AFT / ALB の Teaming を組むことは不可。 

搭載可能なボードのサイズ 

* 5 V 力ードは実装不可。 

* Low Profile 力ードの場合：奥行き 131 mm まで、幅 64.4 mm まで 
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取り付け 


次の手順に従って pci ボードス□ットにボードを取り付けます。 


^ • PCI ポードを取り付けるときは、ポードの接続部の形状と PCI ポードス 

|?1^1 ロットのコネクタ形状が合っていることを確認してください。 

• 内蔵八ードディスウに接続するポードは形状に関係なく、ライザーカー 
ドのフルハイト側に取り付けてください。 


wO 本装置に取り付けることのできる pci ポードはシヨートタイプのみです。□ン 
BB ^ i グタイプは取り付けることができません。 


1. 137ページを参照して準備をする。 


2. ライザーカードを固定しているネ 
ジ2個を外して、ライザーカード 
の両端を持ってまつすぐ持ち上げ 
て本体から取り外す。 


3. ライザーカードからネジ1本を外 
し、増設ス□ットカバーを取り外 
す。 



"~0 取り外した増設スロットカパーは、大切に保管しておいてください。 


4. ライザーカードに PCI ポードを取 
り付ける。 

ライザーカードのス□ット部分と 
PCI ボードの端子部分を合わせ 
て、確実に差し込みます。 
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參 ライザーカードや pci ポードの端子部分およびポードに実装されている 
電子部品の信号ピンには触れないでください。汚れや油が付いた状態で 
取り付けると誤動作の原因となります。 

• うまくポードを取り付けられないときは、ポードをいったん取り外して 
から取り付け直してください。ポードに過度の力を加えると PCI ポード 
やライザーカードを破損するおそれがありますので注意してください。 


^ PCI ボードのブラケットの端が、ライザーカードのフレーム穴に差し込まれて 
いることを確認してください。 


5. PCI ボードを手順3で外したネジで固定する。 



6. 手順2で取り外したネジ1個で固 
定して、ライザーカードをマザー 
ボードのスロットに接続する。 

ライザーカードの端子部分とマ 
ザーボード上のス□ット部分を合 
わせて、確実に差し込みます。 



^ 差し込む際にライザーカードのフレームにある、筐体フレームに引っかけるた 
めのツメが正しく勘合していることを確認してください。また、差し込んだ後、 
囡のよラにライザーカードのフレームを指で押し、ライザーカードの端子部分 
が完全に見えな < なるまで押し込んでください。 


7. 取り外した部品を取り付ける。 

8. 本体の電源を ON にして POST の画面でエラーメッセージが表示されていないこと 
を確認する。 

POST のエラーメッセージの詳細については256ぺージを参照してください。 
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9. BIOS セットアップユーティリティを起動して、 「 Advanced 」 メニューの 
「Reset Configuration Data 」 を 「 Yes 」 にする。 

J \- ドウエアの構成情報を更新するためです。詳しくは174ページをご覧くださ 
し、また、必要に応じて搭載したボードが持つオプション ROM の展開をするかど 
うかを確認してください。 


取り外し 

ポードの取り外しは、取り付けの逆の手順を行ってください。 

ポードをしっかりと持って取り外してください。また、取り外しの際に本体が動かないよう 
別の人に本体を押さえても6いながら取り外しを行ってください。 


胃-〇 PCI スロットに搭載したオプションの LAN ポードに接続したケーブルを抜く 
ときは、コネクタのツメが手では押しにくくなつているため、マイナスドライ 
パなどを使用してツメを押して抜いてください。その際に、マイナスドライバ 
などが LAN ポートやその他のポートを破損しないよう十分に注意してくださ 
し、。 


ポードを取り外したまま運用する場合は、ライザーカードに取り付けられていた増設ス□ッ 
トカパーを必ず取り付けてください。増設ス□ットカパーはネジで固定してください。 


ポードの取り外しや交換_取り付けスロットの変更をした場合は BIOS セット 
アップユーテイリテイを起動して、 「 Advanced 」 メニューの [ ResetCon ¬ 
figuration Data 」 を 「 Yes 」 にして、ハードウェアの構成情報を更新してく 
ださい。 
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内蔵の八ードディスクドライブを RAID システムにする場合 

本体前面にあるハードディスクドライプペイに搭載したハードディスウドライブを RAID シス 
テムで利用したい場合の方法について説 s 月します。 


两~〇 參 RAID システム構成に変更する場合や、 RAI □レベルを変更する場合は、 
八ードディスクドライブを初期化します。 RAID システムとして使用す 
る八ードディスクドライブに大切なデータがある場合は、パックアップ 
を別のハードディスクドライブにとってからポードの取り付けや RA 旧 
システムの構築を行ってください。 

• 論理ドライブは、1台の物理デバイスでも作成できます。 

• RA 旧システムでは、ディスクアレイごとに同じ容量、性能(ディスク回 
転数など)の八ードディスクドライブを使用してください。 



• 使用できる RAID レベルやハードディスクドライブなど、それぞれの 
RAID コントローラの特徴を理解し、目的にあった RAID コントローラを 
使用してください。 

• RAIDO 以外の論理ドライブは、ディスクの信頼性が向上するかわりに論 
理ドライブを構成するハードディスクドライブの総容量に比べ、実際に 
使用できる容量が小さくなります。 


RAID システムの構築には、オンボードの RAID コント□—ラ (LSI Embedded MegaRAID 1 M ) 
の機能を利用する方法の他にオプションの RAD コント□—ラ ( N 8103-1 16/117/1 18) を利 
用する方法があります。 
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オンポードの RA 旧コント□ーラ (LSI Embedded MegaRAID ™') を利用する場合 

マザーボード上にある RAID コンフィグレーションジャンパの設定を変更すると、内蔵ハード 
ディスクドライブを RAID システムのハードディスクドライブとして認識させることができま 
す。 


マザーポードおよびバックプレーンのジャンノ（設定 

ジャンパの位置と設定は下図のとおりです。 



バックプレーンボード 


ジャンパの設定を変更したら 、 BIOS SETUP ユーティリティで内蔵ハードディスクドライブ 
を RAID システムのハードディスクドライブとして認識させます。 

「 Advanced 」 メニューの - ►「Peripheral Configuration」-►「SATA Controller Mode Option 」 
を 「 Enhanced 」 に設定し、 「 Advanced 」 メニューの — 「Peripheral Configuration」—「SATA 
RAID 」 を 「 Enabled 」 に設定してください（出荷時の設定では 「SATA Controller Mode Option 」 
は 「 Enhanced 」 に 、 「SATA RAID 」 は 「 Enabled 」 に設定されていますので正しく設定され 
ていることを確認してください）。 

詳しくは「システム BIOS ( SETUP ) のセットアップ」 （164 ベージ）を参照してください。 

設定を変更した6 、 LSI Software RAID Configuration Utility で RAD システムを構築します。 
詳しくは、 「 RAID システムのコンフィグレーション」 （197 ページ）を参照してください。 



添付の 「 EXPRESSBUILDER 」 DVD が提供する「シームレスセットアップ」を 
使うと自動で RAID システムを構築します。また、インストールするオペレー 
ティ ングシステムが Windows オペレーティングシステムの場合は、オペレー 
ティングシステムのインストールまで切れ目なく自動で行うことができます。 





































































158 内蔵オプションの取り付け 


オプションの RAID コント□-ラ （ N 8103 -1 16/1 17/1 18) を利用する場合 

オプションの RAID コント□—ラ （ N 8103 -116/1 17/1 18) を取り付けた本装置で、内蔵の 
ハードディスクドライプを RAID システム構成にする場合は、マザーポード上のハードディス 
ウドライブインタフェースケープルの接続先を変更します。 

出荷時の内蔵ハードディスクドライプのインタフェースは、マザーポード上の SATA コネクタ 
に接続されています。 

詳細な説明は、オプションの RAID コントローラ （ N 8103 -116/1 17/1 18) に添付の説明書を 
参照してください。 


胃-〇 オプションの RAI □コント□—ラは大変静電気に弱い電子部品です。サーバの 
Bto 金属フレーム部分などに触れて身体の静電気を逃がしてから RAI □コントロー 
ラを取り扱ってください。また、 RA 旧コントローラの端子部分や部品を素手 
で触ったり、 RAI □コントローラを直接机の上に置いたりしないでください。 
静電気に関する説明は136ページで詳しく説明しています。 


秦 〆 ^ オプションの RAID コントローラを取り付ける場合は ， BIOS SETUP ユーティ 

g エック I リテイの 「 Advanced 」 メニユーの 「PCI Configuration 」一 「PCI Slot xx R 0 M(xx 
は PCI スロット番号)」のパラメータが 「 Enabled 」 になっていることを確認し 
て < ださい。 


取り付け 


オプションの RAID コントローラ ( N 8103-1 16/117/1 18) の取り付けは 「 PCI ポード」を参 
照してください。 


两~〇 RAI □コント□—ラを接続する場合、 BIOS の SETUP ユーティリティの Boot 
Bta メニューにおける優先順位を8番目以内に設定してください。設定が9番目以 
降となつている場合、 RA 旧コント□—ラのコンフィグレーションメニューを 
起動することができません。 


マザーポードおよびパックプレーンのジャンノ\°設定 

オプションの RAID コント□—ラ （ N 8103 -116/1 17/1 18) を利用する場合はパッウプレーン 
のジャンパを変更してください。 

取り外し 

オプションの RAID コント ローラ （ N 8103 -116/1 17/1 18) の取り外しは、取り付けの逆の 
手順を行ってください。 

また、ボードを取り外したまま運用する場合は、ライザーカードに取り付けられていた増設 
ス □ットカパーを必ず取り付けてください。増設 ス □ットカパーはネジで固定してください。 
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ケーブルのルーティング 

オプションの RAID コント□—ラにインタフェースケープルを取り付ける場合、ケーブルの 
ルーティングが必要です。以下の図を参考にケープルをルーティングしてください。 

ケープルの1番ピン（△マークのあるピン）をパックプレーン 
ボード上の SGPI 〇1コネクタの1番ピン（太線マーキング側）に 
接続してください。 



























































































































































160 内蔵オプションの取り付け 


RAID システム構築時の注意事項 


RAID システムを構築するときは、次の点について注意してください。 

• 同じ容量、同じ回転速度の SAS / SATA ハードディスクドライプどちらかを、構築した 
い RAID レベルの最小必要台数以上を搭載していること （ RAID の構成によってディスク 
の最ノ j 〈必要台数は異なります)。 

• 論理ドライブは 、 RAID 0または RAID 1のいずれかの RAID レベルを選択、設定します。 

内蔵のハードディスクドライプにシステムをインストールする場合は、「シームレスセット 
アップ」を使用して、 RAID の構成から 0 S のインストール、セットアップまでをすることをお 
勧めします。 

システムをインストールしない場合も、シームレスセットアップの「オペレーティングシステ 
ムの選択」で[その他]を選択すると、 RAID システムの構成から保守ユーティリティのイン 
ストールまでを自動でインストーラがセットアップします。 

マニュアルでセットアップする場合は、ボード上のチップに搭載されている RAID コンフィヴ 
レーシヨンユーティリティを使用します。ユーティリティは本装置の電源を 0 N にした直後に 
起動する POST の途中で起動することができます。データ転送速度や RAID 、 論理ドライプの 
構成についての詳細な説明は、 「 RAID システムのコンフィグレーシヨン」 （197 ページ）や、 
オプションの RAID コント□-ラ （ N 8103 -1 16/117/1 18) に添付の説明書を参照してくださ 
い。 


N 81 03-1 16/117/118実装時には、休止状態、スタンパイへの移行は行わ 
BE ないでください。 
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冗長フアン 

本装置標準装備のファンとオプションのファンを交換することにより、冷却ファンの冗長化 
をすることができます。 


[標準装備時] 


装置前面側 装置背面側 



[オプションフアン接続時] 

装置前面側 装置背面側 



を接続してください。 




















































































































































































































































































162 内蔵オプションの取り付け 


交換 

1. 137ページを参照して準備をする。 


2. フアンケーブルを取り外す。 



3. フアン上部のプラスチック部分を 
軽く内側に押しながらつまみ、 
まっすぐ上に持ち上げ、取り外 
す。 



4. オプションフアン上部のプラス 
チック部分を軽く内側に押しなが 
ら装着する。 
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5. フアンケーブルを接続する。 

フアンケーブルはあらかじめツイ 
ストしておき、ケーブルがトップ 
カパーとフアンまたはシャーシに 
挟まれないようにルーテインヴし 
てからコネクタに接続してくださ 
い。 



秦 〆 ^ ファンケープルを接続するコネクタをよ<確認して<ださい。上図および161 
| fl ^] ページの囡を参照して < ださい。 


6 .) (ックプレーンポード上の J 14 ジャンノ（ピンを変更する。 

下図を参照して変更してください。 



シングル時 


rwin 

〇 〇 〇 

〇 〇 〇 

〇 〇 〇 

J 14 

J 16 

J 18 

ダブルファン時 


oExa 

J 14 


〇 〇 〇 

J 16 


〇 〇 〇 

J 18 

J 20 


〇 〇 〇 




パックプレーンポード 


その他のジャンパの設定は変更しないでください。本装置の故障や誤動作の原 
因となります。 



オプションファンから標準装備のファンに交換する場合もコネクタの位置に 
注意しながら手順2〜手順5を参照して行ってください。 




























































164 システム BIOS ( SETUP ) のセツトアップ 


システム BIOS ( SETUP ) のセットアップ 

Basic Input Output System ( BIOS ) の設定方法について説明します。 

本装置を導入したときやオプションの増設/取り外しをするときはここで説明する内容をよく 
理解して、正しく設定してください。 

SETUP はハードウェアの基本設定をするためのユーティリティツールです。 このユーティ 1 」 
ティは本体内のフラッシュメモリに標準でインストールされているため、専用のユーティリ 
ティなどがなくても実行できます。 

SETUP で設定される内容は、出荷時に最も標準で最適な状態に設定していますのでほとんど 
の場合において SETUP を使用する必要はありませんが、この後に説明するような場合など必 
要に応じて使用してください。 


两~〇 • SETUP の操作は、システム管理者（アドミニストレータ）が行つてく 

ださい。 

• SETUP では、パスワードを設定することができます。パスワードには、 
「 Supervisor 」 と 「 User 」 の2つのレベルがあります。 「 Supervisor 」 
レベルのパスワードで SETUP を起動した場合、すべての項目の変更が 
できます。 「 Supervisor 」 のパスワードが設定されている場合、 

「 User 」 レベルのパスワードでは、設定内容を変更できる項目が限られ 
ます。 

• 0 S (オペレーティングシステム）をインス!-ールする前にパスワード 
を設定しないでください。 

• SETUP は、最新のバージヨンがインス!-ールされています。このため 
設定画面が本書で説明している内容と異なる場合があります。設定項目 
については、オンラインヘルプを参照するか、保守サービス会社に問い 
合わせてください。 

• SETUP は Exit メニューまたはく Esc >、 く F 1 0>キーで必ず終了してく 
ださい。 SETUP を起動した状態でパワーオフ、リセットを行った場合 
には SETUP の設定が正しく更新されないことがあります。 
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本体の電源を ON にするとディスプレイ装置の画面に POST (Power On Self - Test ) の実行内 
容が表示されます。 「 NEC 」 ロゴが表示された場合は、 < Esc > キーを押してください。 

しばらくすると、次のメッセージが画面左下に表示されます。 


Press < F 2> to enter SETUP 


ここで < F 2> キーを押すと、 SETUP が起動して Main メニュー画面を表示します。 


以前に SETUP を起動してパスワードを設定している場合は、パスワードを入力する画面が表 
示されます。パスワードを入力してください。 


Enter password C 」 

パスワードの入力は、3回まで行えます。3回とも誤ったパスワードを入力すると、本装置は 
動作を停止します（これより先の操作を行えません）。電源を OFF にしてください。 



パスワードには、 「 Supervisor 」 と 「 User 」 の2種類のパスワードがあります。 
「 Supervisor 」 では、 SETUP でのすベての設定の状態を確認したり、それらを 
変更したりすることができます。 「 User 」 では、確認できる設定や、変更でき 
る設定に制限があります。 





166 システム BIOS ( SETUP ) のセットアップ 


キーと画面の説明 


キーボード上の次のキーを使って SETUP を操作します（キーの機能については、画面下にも 
表示されています)。 


現在表示しているメニューを示す 


サブメニューが, 
あることを示す 


PhoenixBIOS Setup Uti 



設定項目 


System Management 

► Console Redirection 

► BMC LAN Configuration 

_ Event Log Configuration 

Assert NMI on SERR: 
FRB-2 Policy: 

: Monitoring: 

: Monitoring Policy: 
Thermal Sensor: 

BMC IRQ: 

Post Error Pause: 
AC-LINK: 

Power ON Delay Time: 
Platform t 


[Enabled] 
[Disable BSP] 
[Disabled] 
[Retry 3times] 
[Enabled] 

[IRQ 11] 
[Enabled] 

[Last State] 

[ 20] 

[Enabled] 


Item Specific Help 


Additional setup 
menus to view server 
management features. 


オンライン 
. ヘルプ 
ウインドウ 


Setup Defaults 


/ パラメータ（選択すると文字が反転する*) 

キーの 機能説明 

* 自動的にコンフィグレーションされたものや検出されたもの、情 
報の表示のみやパスワードの設定により変更が許可されていない 
項目はグレーアウトされた表示になります。 

□ カーソルキー (t , i ) 

画面に表示されている項目を選択します。文字の表示が反転している項目が現在選 
択されています。 


□ カーソルキー（―、 

Main や Advanced 、 Security 、 Server 、 Boot 、 Exit などのメニューを選択します 0 

□ < 一〉キー/<+〉キー 

選択している項目の値（パラメータ）を変更します。サブメニュー（項目の前に 
「►」がついているもの）を選択している場合、このキーは無効です。 

□ < Ente 「> キー 

選択したパラメータの決定を行うときに押します。 


□ < Esc > キー 

ひとつ前の画面に戻ります。また値を保存せずに SETUP を終了します。 

□ く F 9> キー 

現在表示している項目のパラメータをデフォルトのパラメータに戻します（出荷時 
のパラメータと異なる場合があります)。 

□ く F 10> キー 

SETUP の設定内容を保存し、 SETUP を終了します。 
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設定例 


次にソフトウェアと連携した機能や、システムとして運用するときに必要となる機能の設定例 
をボします。 


日付 • 時刻関連 


「 Main」—「System rime」、「System Date 」 


UPS 関連 


UPS と電源連動（リンク）させる 

— UPS から電源が供給されたら常に電源を〇 N させる 
「 Server 」—「 AC - LINK」—「Power On 」 

- POWER スイッチを使って〇 FF にしたときは、 UPS から電源が供給されても電源を 
〇 FF のままにする 

「 Server 」—「 AC - LINK」—「Last State 」 

— UPS から電源が供給されても電源を〇 FF のままにする 
「 Server 」—「 AC - LINK」—「Stay Off 」 


起動関連 


本体に接続している起動デノ（イスの順番を変える 

「 Boot 」 —起動順序を設定する 

POST の実行内容を表示する 

I 7\ d \/ anced 」 一 rBoot-time Diagnostic Screen 」 一 「 Enabled 」 

「 NEC 」 ロゴの表示中に < Esc > キーを押しても表示させることができます。 

リモートウェイクアツプ機能を利用する 

モデムから： 「 Advanced」—[Advanced Chipset Control J 

― rWake on Ring 」-►「 Enabled 」 

RTC のアラームがら： rAdvanced J ^「Advanced Chipset Control 」 

-►「Wake on RTC Alarm 」—「 Enabled 」 


HW コンソール端末から制御する 

「 Server」—「Console Redirection 」 —それぞれの設定をする 
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メモリ関連 


搭載しているメモリ （ DIMM ) の状態を確認する 

rAdvancedJ ^ 「Memory Configuration」-►「DIMM Group #n Status」— 表示を確 
認する (n: 1〜 4) 

画面に表示されている DIMM グループとマザーボード上のソケットの位置は下図のよラ 
に対応しています。 


本体背面 



DIMM #4 
DIMM #3 
DIMM #2 
DIMM #1 


メモリ （ DIMM ) のエラー情報をクリアする 

rAdvanced J ^ 「Memory Configuration」「Memory Retest」「Yes」 —再起動 
するとクリアされる 


CPU 関連 


搭載している CPU の状態を確認する 

「Main」—「Processor Settings」 —表示を確認する 

画面に表示されている CPU 番号とマザーボード上のソケットの位置は上図のように対応 
しています。 

CPU のエラー情報をクリアする 

「Main」—「Processor Settings」—「Processor Retest」—「Yes」— 再起動すると 
クリアされる 


キーポー ド関連 


Numlock を設定する 

fAdvanced J 「NumLock」—fOnJ (有効 ）/ fOffJ (無効：初期値) 
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ィベントログ関連 


イベントログをクリアする 

「Server」 一 「Event Log Configuration」 一 fClear All Event Logs」 一 「Enter」一►「Yes」 



BIOS レベルでのパスワードを設定する 

「Security」—「Set Supervisor Password」 —パスワードを入力する 
管理者パスワード （Supervisor）、 ユーザーパスワード (User) の順に設定します 


外付けデパイス関連 


I/O ポートに対する設定をする 

「Advanced」—「Peripheral Configuration」— それぞれの l /〇ポートに対して設定をする 


内蔵デバイス関連 


本装置内蔵の PCI デバイスに対する設定をする 

rAdvancedJ 「PCIConfiguration」 -►それぞれのデバイスに対して設定をする 

RAID コン ト □ーラを取り付ける 

rAdvancedJ 「PCI Configuration」「PCI Slot n Option ROMJ 「Enabled」 

n: PCI スロットの番号 

八ードウエアの構成情報をクリアする（内蔵デバイスの取り付け/取り外しの後） 

fAdvanced J 「Reset Configuration Data」—「Yes」— 再起動するとクリアされる 




「Advanced」 メニューの 「Peripheral Configuration」—「SATA 
Controller Mode Option」 を 「Enhanced」 に設定し、 「Advanced」 メニュー 
の 「Peripheral Configuration」—「SATA RAID」 を 「Enabled」 に設定 
してください。初期値 （「Disabled」） のまま起動するとハードディスクドラ 
イブのデータが壊れる場合があります。 
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設定内容のセーブ関連 


BIOS の設定内容を保存する 

「ヒ xit」 一 「Exit Saving Changes」 

変更した巳 I 0 S の設定を破棄する 

「Exit」 一 「Exit Discarding Changes」 ま r こ(才 「Discard Changes」 

mos の設定をデフオルトの設定に戻す（出荷時の設定とは異なる場合があります) 

「Exit」一 ^ 「Load Setup Defaults」 

現在の設定内容を保存する 

「Exit」 一 「Save Changes」 

現在の設定内容をカスタムデフオルト値として保存する 

「Exit」 一 rSave Custom Defaults」 

カスタムデフオルト値を□ー ドする 

「Exit」一►「Load Custom Defaults」 
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パラメータと説明 


SETUP には大きく 6種類のメニューがあります。 

• Main メニュー（—171ページ） 

• Advanced メニュー（-**174ページ） 

• Security メニュー（-►180ページ） 

• Server メニュー（- ► 184ページ） 

• Boot メニュー （—191 ページ） 

• Exit メニュー（—192ページ） 

このメニューの中からサブメニューを選択することによって、さらに詳細な機能の設定ができ 
ます。次に画面に表示されるメニュー別に設定できる機能やパラメータ、出荷時の設定を説明 
します。 


Main 

SETUP を起動すると、はじめに Main メニューが表示されます。項目の前に「►」がついてい 
るメニューは、選択して <Enter> キーを押すとサブメニューが表示されます。 



Main メニューの画面上で設定できる項目とその機能を示します。 
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項目 

パラメータ 

説明 

System Time 

HH : MM:SS 

時刻の設定をします。 

System Date 

MM / DD/YYYY 

日付の設定をします。 

Hard Disk Pre-Delay 

[ Disabled ] 

3 Seconds 

6 Seconds 

9 Seconds 

12 Seconds 

15 Seconds 

21 Seconds 

30 Seconds 

POST 中に初めて IDE デバイスへアクセスす 
る時に設定された時間だけ待ち合わせを行 
います。 

IDE Channel 0 Master 


それぞれのチヤネルに接続されているデパ 
イスの情報をサブメニューで表示します。 

一部設定を変更できる項目がありますが、 

出荷時の設定のままにしておいてください。 

SATA Port 1-3 


それぞれのチヤネルに接続されているデバ 
イスの情報をサブメニューで表示します。 

一部設定を変更できる項目がありますが、 

出荷時の設定のままにしておいてください。 

Processor Settings 

— 

プロセッサ ( CPU ) に関する情報や設定をする 
画面を表示します（173ページ参照)。 

Language 

[English ] 

Fra 门 gais 

Deutsch 

Espafiol 

Italiano 

SETUP で表示する言語を選択します。 


[]: 出荷時の設定 


■"〇 BIOS のパラメータで時刻や日付の設定が正しく設定されているか必ず確認し 
てください。次の条件に当てはまる場合は、運用の前にシステム時計の確認 • 
調整をしてください。 

• 装置の輸送後 

• 装置の保管後 

• 装置の動作を保証する環境条件（温度：1 0°C 〜 35°C • 湿度： 20%〜 
80%)から外れた条件下で休止状態にした後 

システム時計は毎月1回程度の割合で確認してください。また、高い時刻の精 
度を要求するようなシステムに組み込む場合は、タイムサーバ （NTP サーバ） 
などを利用して運用することをお勧めします。 

システム時計を調整しても時間の経過と共に著しい遅れや進みが生じる場合 
は、お買い求めの販売店、または保守サービス会社に保守を依頼してください。 
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Processor Settings サブメニュー 

Main メニューで 「Processor Settings」 を選択すると、以下の画面が表示されます。 


PhoenixBIOS Setup Utility 

I l^ain I 


Processor Settings 


Item Specific Help 

Processor Retest: 

[¢ 0 ] 

Select 'Yes' , BIOS 
will clear historical 

Processor Speed Setting: 

1860 MHz 

processor status and 
retest all processors 

Processor 1 CPUID: 

06 F6 

on next boot. 

Processor 1 L2 Cache: 

4096 KB 


Execute Disable Bit: 

[Enabled] 


Intel SpeedStep(R) Technology: 

[Enabled] 


Cl Enhanced Mode: 

[Enabled] 


Virtualization Technology: 

[Enabled] 


Hardware Prefetcher: 

[Enabled] 


Adjacent Cache Line Prefetch: 

[Enabled] 



FI Help t | Select Item - /+ Change Values F9 Setup Defaults 

Esc Exit ■•- Select Menu Enter Select k Sub-Menu F10 Save and Exit 


項目については次の表を参照してください。 


項目 

パラメータ 

説明 

Processor Retest 

[ No ] 

Yes 

プロセッサの エラー 情報をクリアし、次回 
起動時にすべてのプロセッサに対してテス 
卜を行います。このオプションは次回起動 
後に自動的に「 N 0」に切り替わります。 

Processor Speed Setting 


搭載しているプロセッサのクロック速度を 
表示します。 

Processor 1 CPU ID 

数値 ( Oxxx ) 

Disabled 

Not Installed 

Error 

数値の場合はプ□セッサ1の D を示します。 
「 Disat ) led 」 はプ□セッサの故障 、 「Not 
Installed 」 は取り付けられていないことを、 
「 Error 」 はプロセッサの強制起動を示します 
(表示のみ)。 

Processor 1 L 2 Cache 


プロセッサ1の二次キャッシュサイズを表示 
します（表示のみ)。 

Execute Disable Bit 

Disabled 

[ Enabled ] 

Execute Disable Bit 機能をサボートしている 
CPU のみ表示されます。この機能を使用す 
るかどうかを設定します。 

Intel SpeedStep ( R ) 
Technology 

Disabled 

[ Enabled ] 

インテルプロセッサーが提供する 

SpeedStep 機能の有効/無効を設定します。 
この機能をサボートしている CPU のみ表示 
されます。 

Cl Enhanced Mode 

Disabled 

[ Enabled ] 

Cl Enhanced モードの有効/無効を設定しま 
す。 

Virtualization Technology 

Disabled 

[ Enabled ] 

インテルプロセッサーが提供する「仮想化 
技術」の機能の有効/無効を設定します。 

この機能をサボートしている CPU のみ表示 
されます。 

Hardware Prefetcher 

Disabled 

[ Enabled ] 

ハードウェアのプリフェ'ソチャの有効/ 

無効を設定します。 

Adjacent Cache Line 
Prefetch 

Disabled 

[ Enabled ] 

メモリからキャッシュへのアクセスの最適 
化の有効/無効を設定します。 


[]： 出荷時の設定 























174 システム BIOS ( SETUP ) のセットアップ 


Advanced 

力ーソルを rAdvancedJ の位置に移動させると、 Advanced メニューが表示されます。 

項目の前に「►」がついているメニューは、選択して <Ente「> キーを押すとサブメニューが表 
示されます。 


PhoenixBIOS Setup Utility 

■ Advanced ■ 




Item Specific Help 

► Memory Conriguration 

► PCI Configuration 

► Peripheral Contiguraion 

► Advanced Chipset Control 


Additional setup 
menus to configure 

Memory devices. 

Boot-time Diagnostic Screen: 

[Disabled] 


Reset Configuration Data: 

[No] 


Num し ock: 

[Off] 


Memory/Processor Error: 

[Boot] 



FI Help t | Select Item - /+ Change Values F9 Setup Defaults 

Esc Exit Select Menu Enter Select ► Sub-Menu F10 Save and Exit 


項目については次の表を参照してください。 


項目 

パラメータ 

説明 

Boot-time Diagnostic 

Screen 

[ Disabled ] 

Enabled 

「 Enabled 」 に設定すると、 POST の内容を 
画面に表示します。 「 Disabled 」 に設定する 
と NEC ロゴで POST の表示を隠します。 
Console Redirection 中は 「 Disabled 」 に設 
定できません。 

Reset Configuration Data 

[ No ] 

Yes 

Configuration Data ( POST で記憶している 
システム情報)をクリアするときは 「 Yes 」 

に設定します。装置の起動後にこのパラ 
メータは 「 No 」 に切り替わります。 

NumLock 

On 

[ Off 」 

システム起動時に Numlock の有効/無効を設 
正します。 

Memory/Processor Error 

[ Boot ] 

Halt 

POST でメモリまたはプロセッサに異常を検出 
した際の POST 終了後の動作を選択します。 
「 Boot 」 でオペレーティングシステムをそのま 
ま起動します。 「 Halt 」 で動作を停止します。 


[]： 出荷時の設定 


wO Reset Configuration Data を 「Yes」 に設定すると、ブートデバイスの情報 
PB^ もクリアされます。 Reset Configuration Data を 「Yes」 に設定する前に、 
必ず設定されているブートデバイスの順番を記録し、 Exit Saving Changes 
で再起動後、 BIOS セットアップメニューを起動して、ブートデバイスの順番 
を設定し直してください。 
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Memory Configuration サブメニュー 


Advanced メニューで 「MemoryConfiguration」 を選択すると、以下の画面が表示されます。 


PhoenixBIOS Setup Utility 

Advanced ■ 


Memory Configuration 

Item 

Specific Help 

System Memory 


601 KB 



Enables 

DIMM sparing 

Extended Memory: 

522752 KB 



feature 


DIMM Group #1 

Status: 

Normal 





DIMM Group #2 

Status: 

Normal 





DIMM Group #3 

Status: 

Normal 





DIMM Group #4 

Status: 

Normal 





Memory Retest 







Extended RAM Step: 

[Disabled] 





FI Help t 

i Select 

Item - /+ 

Change 

Values 

F9 

Setup Defaults 

Esc Exit 

Select 

Menu Enter 

Select 

► Sub-Menu F10 

Save and Exit 



項目については次の表を参照してください。 


項目 

パラメータ 

説明 

System Memory 

— 

基本メモリの容量を表示します。 

Extended Memory 

— 

拡張メモリの容量を表示します。 

DIMM Group #1 -#4 

Normal 

メモリの現在の状態を表示します。 

Status 

Disabled 

Not Installed 

Error 

「 Normal 」 はメモリが正常であることを示し 
ます。 「 Disabled 」 は故障していることを、 
「Not Installed 」 はメモリが取り付けられて 
いないことを、 「 Error 」 はメモリの強制起動 
を示します（表示のみ)。 

表示と DIMM ソケットは次のように対応して 
います。 

Group #1 : DIMM #1 

Group #2: DIMM #2 

Group #3: DIMM #3 

Group #4: DIMM #4 

Memory Retest 

[ No ] 

Yes 

メモリの エラー 情報をクリアし、次回起動 
時にすべての DIMM に対してテストを行いま 
す。このオプションは次回起動後に自動的 
に「 N 0」に切り替わります。 

Extended RAM Step 

1 MB 

1 KB 

Every Location 
[ Disabled ] 

nMB 」 は 1 M 単位にメモリテストを行いま 
す。 「1 KBJ は 1 K 単位にメモリテストを行い 
ます 。 「Every Location 」 はすべてにメモリ 
テストを行います。メモリテスト中はス 
ペースキーのみ有効となりく F 2>、 く F 4>、 

く F 12>、< Esc > キーは無視されます 0 


[]： 出荷時の設定 
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PCI Configuration サブメニュー 

Advanced メニューで 「PCI Configuration 」 を選択すると、以下の画面が表示されます。項 
目の前に「►」がついているメニューは、選択して < Ente 「> キーを押すとサブメニューが表示 
されます。 


PhoenixBIOS Setup Utility 

Advanced H 


PCI Configuration 

Item Specific Help 

► Onboard LAN 1 

► Onboard LAN 2 

► Onboard Video Controller 

PCI Slot 1Option ROM: [Enabled] 

PCI Slot 2 Option ROM: [Enabled] 

Additional setup 
menus to configure 
onboard Video 

controller. 


FI Help t i Select Item - /+ Change Values F9 Setup Defaults 

Esc Exit ■«- Select Menu Enter Select ^ Sub-Menu F10 Save and Exit 


項目については次の表を参照してください。 


項目 

パラメータ 

説明 

PCI Slot 1-2 Option ROM 

[Enabled] 

Disabled 

PCI ス□ツトに接続している PCI ボード上の才 
プシヨン ROM の展開を有効にするか無効にす 
るかを設定します。 


[]： 出荷時の設定 


W -〇 RA 旧コント ローラ や LAN ポー ド (ネッ トワーク ブー ト )、 Fibre Channel コン 
卜□ーラで、 0 S がインス!-ールされたハードディスクドライブを接続しない 
場合は、その PCI スロットのオプション ROM 展開を 「 Disabled 」 に設定して 
ください。 


Onboard LAN 1-2 サブメニュー 


項目 

パラメータ 

説明 

LAN Controller 1-2 

Disabled 

[Enabled] 

オンボード上の LAN コントローラ 1-2 の有効 
/無効を設定します。 

Option ROM Scan 

[Enabled] 

Disabled 

オンボード上の LAN コント□—ラ 1-2 の 
巳 IOS の展開の有効/無効を設定します。 


[]: 出荷時の設定 






















ハードウエア編 177 


Onboard Video Controller サブメニュー 


項目 

パラメータ 

説明 

VGA Controller 

Disabled 

オンポード上のビデオコントローラの有効/ 


[Enabled] 

無効を設定します。 

Onboard VGA Option ROM 

[Auto] 

オンボード上のビデオコント□—ラの ROM 

Scan 

Force 

展開を自動にするか強制的にするかを選択 
します。 


[]： 出荷時の設定 


Peripheral Configuration サブメニュー 

Advanced メニューで 「Peripheral Configuration 」 を選択すると、以下の画面が表示されます。 


PhoenixBIOS Setup Utility 

Advanced H 



FI Help t i Select Item - /+ Change Values F9 Setup Defaults 

Esc Exit ■•- Select Menu Enter Select ►Sub-Menu F10 Save and Exit 


害 IJ り込みべース i / o アドレスが他と重複しないように注意してください。設定 
した値が他のリソースで使用されている場合は黄色の「*」が表示されます。 
黄色の「*」が表示されている項目は設定し直してください。 


項目 

パラメータ 

説明 

Serial Port A 

Disabled 

[Enabled] 

シリアルポート A の有効/無効を設定します。 

Base I/O address 

[3F8h] 

2F8 

3E8 

2E8 

シリアルポート A のためのペース l /〇アドレ 
スを設定します。 

Interrupt 

IRQ 3 
[IRQ 4] 

シリアルポート A のための割り込みを設定し 
ます。 

Serial Port B 

Disabled 

[Enabled] 

シリアルポート B の有効/無効を設定します。 

Base I/O address 

3F8 

[2F8h] 

3E8 

2E8 

シリアルポート巳のためのペース l /〇アドレ 
スを設定します。 

Interrupt 

[IRQ 3] 

IRQ 4 

シリアルポート B のための割り込みを設定し 
ます。 
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項目 

パラメータ 

説明 

USB Controller 

Disabled 

[Enabled] 

USB コント□ーラの有効/無効を設定しま 
す。 

USB 2.0 Controller 

Disabled 

[Enabled] 

USB2.0 の有効/無効を設定します。 

Parallel AT A 

Disabled 

[Enabled] 

マザーボード上のパラレル ATA コント □- 
ラの有効/無効を設定します。 

Serial AT A 

Disabled 

[Enabled] 

マザーポード上の SATA コントローラの有効 
/無効を設定します。 

Native Mode Operation 

AUTO 
[Serial ATA] 

— 

SATA Controller Mode 
Option 

[Compatible] 

Enhanced 

「Serial ATA」 の設定を有効にしている場合 
に機能します。 

マザーボード上の SATA コント□ーラの動作 
モードオプションを選択します。 

「Compatible」 を選択すると、 SATA ハード 
ディスクドライプを自動的に検出後、一般 
のハードディスクドライプとして制御しま 
す0 

「Enhanced」 を選択すると、 SATA 八ード 
ディスクドライブを自動的に検出後、ネイ 
ティプ IDE モードでハードディスクドライプ 
を制御します。 

SATA AHCI 

Disabled 

[Enabled] 

SATA のネイティプインタフェース仕様であ 
る AHCI (Advanced Host Controller 

Interface) の有効/無効を設定します。 

* LinuxOS(RHEL/ML) の場合は [Disabled] に 
設定変更して使用してください。 

工場で LinuxOS を BT 〇出荷した場合は、 
[Disabled] に設定されています。 

[Enbled] に変更または Default 設定に戻した 
場合は、 DUMP が採取できなくなります。 

SATA RAID 

Disabled 

[Enabled] 

RAID ジャンパを 「RAID 構成有効」に設定し 
た時に表示されます。 

RAID ジャンパについては、「内蔵のハード 
ディスクドライブを RAID システムにする場 
合」 （156 ページ）を参照してください。 

SATA Transfer Rate 

1.5GB 

[3.0GB] 

SATA の転送レートを設定します。 


[]： 出荷時の設定 
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Advanced Chipset Control サブメニュー 

Advanced メニューで 「Advanced Chipset Control 」 を選択すると、以下の画面が表示され 
ます。 


PhoenixBIOS Setup Utility 

Advanced H 


Advanced Chipset Control 

Item Specific Help 

Multimedia Timer: 

InteL(R) VT-d: [Enabled] 

Wake On LAN/PME: [Enabled] 

Wake On Ring: [Disabled] 

Wake On RTC Alarm: [Disabled] 

Enable/DisabLe 

Multimedia Timer (HPET). 


FI Help t 1 Select Item - /+ Change Values F9 Setup Defaults 

Esc Exit ••- Select Menu Enter Select ► Sub-Menu F10 Save and Exit 



項目については次の表を参照してください。 


項目 

パラメータ 

説明 

Multimedia Timer 

Disabled 

[Enabled] 

マルチメディアに対応するためのタイマー 
の有効/無効を設定します。 

* UnuxOS(RHEL/ML) の場合は Default 設定 
の [Enabled] で使用してください。 

[Disabled] に変更すると、時計が進む場合 
があります。 

Intel(R) VT-d 

Disabled 

[Enabled] 

インテルチップセットが提供する rlntel(R) 
Virtualization Technology for Directed I/O」 
の有効/無効を設定します。 

この機能に対応しているプロセッサの場合 
に表示されます。 

Wake On LAN/PME 

Disabled 

[Enabled] 

ネットワークを介したリモートパワーオン 
機能の有効/無効を設定します。 

Wake On Ring 

[Disabled] 

Enabled 

シリアルポート（モデム）を介したリモー 
トパワーオン機能の有効/無効を設定しま 
す。 

Wake On RTC Alarm 

[Disabled] 

Enabled 

リアルタイムク□'ソウのアラーム機能を 
使ったリモートパワーオン機能の有効/無効 
を設定します。 


[]： 出荷時の設定 


■"〇 Wake On Ring 機能のご利用環境において、本体への AC 電源の供給を停止し 
Bfe た場合、 AC 電源の供給後の最初のシステム起動には Wake On Ring 機能を利 
用することはできません。 Power スイッチを押下してシステムを起動してくだ 
さい。 AC 電源の供給を停止した場合、時下の DC 電源の供給までは電源管理 
チップ上の Wake On Ring 機能が有効となりません。 
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Security 

力ーソルを 「 Security 」 の位置に移動させると、 Security メニューが表示されます。項目の前 
に「►」がついているメニューは、選択してく Ente 「> キーを押すとサブメニューが表示されま 
す。 


PhoenixBIOS Setup Utility 

■ Security ■ 




Item Specific Help 

User Password Is: 

Clear 


Supervisor Password is: 

Clear 




Supervisor Password 

Set User Password 

[RTOH] 

controls access to the 

Set Supervisor Password 

[Enter] 

setup utiLity. 

Password on boot: 

[Disabled] 


Fixed disk boot sector: 

[Normal] 


Disable USB Ports: 

[Disabled] 


► Security Chip Configuration 



FI Help t I Select Item - /+ Change Values F9 Setup Defaults 

Esc Exit ■•- Select Menu Enter Select ► Sub-Menu F10 Save and Exit 


Set Supervisor Password もしくは Set User Password のどちらかでく Enter 〉 キーを押すと 
パスワードの登録/変更画面が表示されます。 

ここでパスワードの設定を行います。 


• os のインストール前にパスワードを設定しないでください。 

• パスワードを忘れてしまった場合は、お買い求めの販売店または保守 
サービス会社にお問い合わせください。 


Security メニューで設定できる項目とその機能を示します 。 「Security Chip Configuration 」 
は選択後、 < Entei > キーを押してサブメニューを表示させてがら設定します。 


項目 

パラメータ 

説明 

Supervisor Password Is 

Clear 

Set 

スーパーパイザパスワードが設定されてい 
るかどうかを示します（表示のみ)。 

User Password Is 

Clear 

Set 

ユーザーパスワードが設定されているかど 
うかを示します（表示のみ)。 

Set User Password 

8 文字までの英数字 

<巳11拍「>キ_を押すとユーザーのパスワード 
入力画面になります。このパスワードでは 
SETUP メニューのアクセスに制限がありま 
す。この設定は、 SETUP を起動したときの 
パスワードの入力で 「Supervisor」 でログ 
インしたときのみ設定できます。 

Set Supervisor Password 

8 文字までの英数字 

く Enter〉 キーを押すとスーハ°ーバイザのパス 
ワード入力画面になります。このパスワー 
ドですベての SETUP メニューにアクセスで 
きます。この設定は、 SETUP を起動したと 
きのパスワードの入力で 「Supervisor」 で 
□グインしたときのみ設定できます。 
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項目 

パラメータ 

説明 

Password on boot 

[ Disabled ] 

Enabled 

起動時にパスワードの入力を行ラ/行わな 
いの設定をします。先にスーパパイザのパ 
スワードを設定する必要があります。もし、 
スーパーバイザのパスワードが設定されて 
いて、このオプションが無効の場合は BIOS 
はユーザーが起動していると判断します。 

Fixed disk boot sector 

[Normal] 

Write Protect 

IDEA- ドディスクドライプに対する書き込 
みを防ぎます。本装置では IDE ハードディス 
クドライプをサボートしていません。 

Disable USB Ports 

[Disabled] 

Front 

Rear 

Front + Rear 

本装置から出ている USB Port の無効につい 
て設定します。 


[]： 出荷時の設定 
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Security Chip Configuration サブメニユ ー 

Security メニューで 「SecurityChip Configuration 」 を選択し、 < Enter > キーを押すと以下の 
画面が表示されます。 


PhoenixBIOS Setup Utility 

■ Security ■ 



FI Help t 1 Select Item - /+ Change Values F9 Setup Defaults 

Esc Exit ■*- Select Menu Enter Select ^ Sub-Menu F10 Save and Exit 


項目については次の表を参照してください。 


項目 

パラメータ 

説明 

TPM Supprt 

[ Disabled ] 

Enabled 

TPM 機能の有効/無効を設定します。 

Current TPM State 

— 

現在の TPM 機能の状態を表示します。 

Change TPM State 

[No Change] 

Enable & Activate 
Deactivated & Disable 
Clear 

TPM 機能を変更します。 


[]： 出荷時の設定 
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胃-〇 「Change TPM State 」 で [No Change ] 以外のパラメータを選択し 、 TPM 
State の変更を行う場合、本装置再起動後の POST の終わりにパスワードの入 
力画面が表示されます 。 Supervisor Password を入力すると、以下のメッ 
セージが表示されます。 

設定変更を行うためには Execute を選択してください。 

Enable & Activate が選択された場合： 


Physical Presence operations 

TPM configuration change was requested to 
State: Enable Activate 

Note: 

This action will switch on the TPM 

Reject 

Execute 


Deactivate & Disable が選択された場合： 


Physical Presence operations 

TPM configuration change was requested to 
State: Deactivate & Disable 

Note: 

This action will switch off the TPM 
WARNING!!! 

Doing so might prevent security applications 
that rely on the TPM from functioning 

as expected 

Reject 

Execute 


Clear が選択された場合： 


Physical Presence operations 

TPM configuration change was requested to 
State: Deactivate & Disable 

Note: 

This action will switch off the TPM 
WARNING!!! 

Doing so might prevent security applications 
that rely on the TPM from functioning 

as expected 

Reject 

Execute 
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Server 

カーソルを 「Server」 の位置に移動させると、 Server メニューが表示されます。項目の前に 
「►」がついているメニューは、選択して <Ente「> キーを押すとサブメニューが表示されます。 


PhoenixBIOS Setup Utility 

■ Server | 


► System Management 


Item Specific Help 


Additional setup 

► Console Redirection 

► BMC LAN Configuration 

卜 Event Log Configuration 


menus to view server 




Assert NMI on SERR: 

[EnabledH 


FRB-2 Policy: 

[Disable BSP] 


Boot Monitoring: 

[Disabled ： 


Thermal Sensor: 

[EnabledH 


BMC IRQ: 

[IRQ 11] 


POST Errors: 

[Enabled] 


AC-LINK: 

[Last State] 


Power ON Delay Time: 

[ 20] 


Platform Event Filtering: 

匸 Enabled] 



FI Help t | Select Item - /+ Change Values F9 Setup Defaults 

Esc Exit Select Menu Enter Select ► Sub-Menu F10 Save and Exit 


Server メニューで設定できる項目とその機能を示します。 「System Management」 と 
「Console Redirection」 、 「BMC LAN Configuration」 、 「Event Log Configuration」 は選択 
後、 <Ente「> キーを押してサブメニューを表示させてから設定します。 

項目については次の表を参照してください。 


項目 

パラメータ 

説明 

Assert NMI on SERR 

Disabled 

[Enabled] 

PCI SERR のサポートを設定します。 

FRB-2 Policy 

Disable FRB2 Timer 
[Disable BSP] 

Do Not Disable BSP 
Retry 3 Times 

巳 SP で FRB レペル2のエラーが発生したとき 
のプロセッサの動作を設定します。 

Boot Monitoring 

[Disabled] 

5 minutes 

10 minutes 

15 minutes 

20 minutes 

25 minutes 

30 minutes 

35 minutes 

40 minutes 

45 minutes 

50 minutes 

55 minutes 

60 minutes 

起動監視機能の有効/無効とタイムアウトま 
での時間を設定します。この機能を使用す 
る場合は、巳31\/^闩〇/361^|7\96111;をインス 
卜ールしていなし VDS から起動する場合には、 
この機能を無効にしてください。 

Thermal Sensor 

Disabled 

[Enabled] 

温度センサ監視機能の有効/無効を設定しま 
す。有効にすると、温度の異常を検出した 
場合に POST の終わりでいつたん停止しま 
す0 
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項目 

パラメータ 

説明 

BMC IRQ 

Disabled 
[IRQ 11] 

BMC (ペースボードマネージメントコント 
□— ラ）に割り込みラインを割り当てるか 
どラかを選択します。 

POST Errors 

Disabled 

[Enabled] 

POST の実行中にエラーが発生した際に、 
POST の終わりで POST をいつたん停止する 
かどラかを設定します。 

AC-LINK 

Stay Off 
[Last State] 

Power On 

AC リンク機能を設定します。 AC 電源が再度 
供給されたときのシステムの電源の状態を 
設定します（下表参照)。 

Power ON Delay Time 

[20] - 255 

DC 電源を〇 N にするディレイ時間を 20 秒が 
ら 255 秒の間で設定します。 AC-LINK で 
「Last State 」 または 「 Power 〇 n 」 に設定 
している場合に有効となります。 

Platform Event Filtering 

Disabled 

[Enabled] 

BMC (ペースボードマネージメントコント 
□ ーラ）の通報機能の有効/無効を設定しま 
す。 


[]： 出荷時の設定 


rAC - LINKJ の設定と本装置の AC 電源が OFF になつてがら再度電源が供給されたときの動作を 
次の表に示します。 


AC 電源 OFF の前の状態 

=/Ti 中 

议 XE 

Stay Off 

Last State 

Power On 

動作中 

Off 

On 

On 

停止中 （ DC 電源も Off のとき） 

Off 

Off 

On 

強制電源 0FP 

Off 

Off 

On 


PO\AER スイッチを 4 秒以上押し続ける操作です。強制的に電源を〇 FF にします。 


無停電電源装置 ( UPS ) を利用して自動運転を行う場合は 「 AC - LINK 」 の設定 
を 「Power On 」 にしてください 0 
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System Management サブメニュー 

Server メニューで 「System Management」 を選択し、く Enter〉 キーを押すと、以下の画面が 
表示されます。 


PhoenixBIOS Setup Utility 

_ Server | 


System Management 

Item Specific Help 

BIOS Version: xxxx 

Board Part Number: xxxxxxx-xxxxxxxx 

Board Serial Number: xxxxxxx-xxxxxxxx 

System Part Number: xxxxxxx-xxxxxxxx 

System Serial Number: xxxxxxx-xxxxxxxx 

Chassis Part Number: xxxxxxx-xxxxxxxx 

Chassis Serial Number: xxxxxxx-xxxxxxxx 

Onboard LAN1 MAC Address: xx-xx-xx-xx-xx-xx 

Onboard LAN2 MAC Address: xx-xx-xx-xx-xx-xx 

Management LAN MAC Address: xx-xx-xx-xx-xx-xx 

BMC Device ID: 01 

BMC Device Revision: 01 

BMC Firmware Revision: 01.00 

SDR Revision: 01.00 

▼ 

ALL items on this meenu 

cannot be modified in 
user mode. If any 
iterns require changes, 
please consult your 
system Supervisor. 


FI Help t I Select Item - /+ Change Values F9 Setup Defaults 

Esc Exit ■•- Select Menu Enter Select ► Sub-Menu F10 Save and Exit 


項目については次の表を参照してください。 


項目 

パラメータ 

説明 

BIOS Version 


巳 IOS のパージョンを表示します（表示の 
み)〇 

Board Part Number 


本装置のマザーボードの部品番号を表示し 
ます（表示のみ)。 

Board Serial Number 


本装置のマザーボードのシリアル番号を表 
示します（表示のみ)。 

System Part Number 

— 

本装置のシステムの部品番号を表示します 
( 表示のみ)。 

System Serial Number 

— 

本装置のシステムのシリアル番号を表示し 
ます（表示のみ)。 

Chassis Part Number 


本装置の筐体の部品番号を表示します（表 
示のみ)。 

Chassis Serial Number 


本装置の筐体のシリアル番号を表示します 
( 表示のみ)。 

Onboard LAN 1 MAC 
Address 


標準装備の LAN ポート 1 の MAC アドレスを 
表示します（表示のみ)。 

Onboard LAN2 MAC 
Address 

— 

標準装備の LAN ポート 2 の MAC アドレスを 
表示します（表示のみ)。 

Management LAN MAC 
Address 

— 

管理用 LAN ポートの MAC アドレスを表示し 
ます（表示のみ)。 

BMC Device ID 

— 

BMC のデパイス ID を表示します（表示の 
み)〇 

BMC Device Revision 


BMC のレビジョンを表示します（表示の 
み)〇 

BMC Firmware Revision 


BMC のファームウェアレビジョンを表示し 
ます（表示のみ)。 

SDR Revision 

— 

センサデータレコードのレビジョンを表示 
します（表示のみ)。 

PIA Revision 

— 

プラットフォームインフォメーションエリ 
アのレビジョンを表示します（表示のみ)。 
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Console Redirection サブメニュー 

Server メニューで 「Console Redirection 」 を選択し、く Enter 〉 キーを 押すと、以下の画面が 
表示されます。 


PhoenixBIOS Setup Utility 

_ Server | 


console Redirection 

Item Specific Help 

BIOS Redirection Port : 

Baud Rate: [19.2K] 

Flow Control: [CTS/RTS] 

Terminal Type: [VT100+] 

Continue Redirection after POST : [Enabled] 

Remote Console Reset: CDisabledD 

Selects the Serial port 
to use for Console Redi¬ 
rection. 

"Disabled" completely 
disables Console Redire- 

ction. 


FI Help t I Select Item - /+ Change Values F9 Setup Defaults 

Esc Exit ■*- Select Menu Enter Select ^ Sub-Menu F10 Save and Exit 


項目については次の表を参照してください。 


項目 

パラメータ 

説明 

BIOS Redirection Port 

[Disabled] 

Serial Port A 

Serial Port B 

このメニューで設定したシリアルポートが 
ら DianaScope やハイパーターミナルを使つ 
た管理端末からのダイレクト接続を有効に 
するか無効にするかを設定します。 

Baud Rate 

9600 

[19.2K] 

38.4K 

57.6K 

115.2 K 

接続するハードウエアコンソールとのイン 
タフエースに使用するポーレートを設定し 
ます。 

Flow Control 

None 

XON/XOFF 

[CTS/RTS] 

CTS/RTS + CD 

フロー制御の方法を設定します。 

Terminal Type 

PC ANSI 
[VT 100+] 

VT-UTF8 

ターミナル端末の種別を選択します。 

Continue Redirection after 
POST 

Disabled 

[Enabled] 

コンソールリダイレクシヨンを POST 終了後 
に継続して実行する機能の有効/無効を設定 
します。 

Remote Console Reset 

[Disabled] 

Enabled 

接続している ハー ドウエアコンソールから 
送信されたエスケープコマンド （ EscR ) に 
よるリセットを有効にするかどうかを選択 
します。 


[]： 出荷時の設定 
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BMC LAN Configuration サブメニユー 

Server メニューで 「BMC LAN Configuration 」 を選択し、く Ente 「> キーを押すと、以下の画 
面が表示されます。 


PhoenixBIOS Setup Utility 

_ Server | 


BMC LAN 

Configuration 

Item Specific Help 

IP Address 

[@■168.001.001] 

Display IP Address. 

Subnet Mask 

C255.255.255.000 ： 


Default Gateway 

[000.000.000.000] 


DHCP: 

[Disabled] 


Web Interface 



HTTP: 

[Disabled ： 


HTTP Port Number: 

[ 80] 


HTTPS: 

[Disabled] 


HTTPS Port Number: 

[ 443 ： 


Command Line Interface 



Telnet: 

[Disabled ： 


Telnet Port Number: 

[ 23] 


SSH: 

[Disabled] 



FI Help t i Select Item - /+ Change Values F9 Setup Defaults 

Esc Exit ■*- Select Menu Enter Select ► Sub-Menu F10 Save and Exit 


項目については次の表を参照してください。 


項目 

パラメータ 

説明 

IP Address 

[192.168.001.001] 

管理用 LAN の IP アドレスを設定します。 

Subnet Mask 

[255.255.255.000] 

管理用 LAN のサブネットマスクを設定しま 
す。 

Default Gateway 

[000.000.000.000] 

管理用 LAN のゲートウェイを設定します。 

DHCP 

[Disabled] 

Enabled 

[Enabled] に設定すると、 DHCP サーパが 
ら IP アドレスを自動的に取得します。 IP アド 
レスを設定する場合には、 [Disabled] に設 
定します。 

Web 1 门 terface 

- 

- 

HTTP 

[Disabled] 

Enabled 

Web インターフェースの HTTP による通信を 
使用する場合には [Enabled] に設定してく 
ださい。 

HTTP Port Number 

[80] 

管理用 LAN が HTTP による通信の際に使用す 
る TCP ポートナンパーを設定します。 

HTTPS 

[Disabled] 

Enabled 

Web インターフェースの HTTPS による通信 
を使用する場合には [Enabled] に設定して 
ください。 

HTTPS Port Number 

[443] 

管理用 LAN が HTTPS による通信の際に使用 
する TCP ポートナンパーを設定します。 

Comma 门 d □ 门 e Interface 

- 

- 

Telnet 

[Disabled] 

Enabled 

コマンドラインインターフェースとして 
Telnet 接続による通信を使用する場合には 
[Enabled] に設定してください。 

Telnet Port Number 

[23] 

Telnet 接続による通信の際に使用する TCP 
ポートナンパ を設定します。 

SSH 

[Disabled] 

Enabled 

コマンドラインインターフェースとして 

SSH 接続による通信を使用する場合には 
[Enabled] に設定してください。 

SSH Port Number 

[22] 

SSH 接続による通信の際に使用する TCP 
ポ _ トナンパーを設定します。 
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項目 

パラメータ 

説明 

Clear BMC Configuration 

[ Enter ] 

[ Enter ] を押し、 [ Yes ] を選択すると、 

BMC Configuration を初期化します。 


[]： 出荷時の設定 


Event Log Configuration サブメニュー 

Serve 「メニューで 「Event Log Configuration 」 を選択し、く Enter > キーを押すと、以下の画 
面が表示されます。項目の前に「►」がついているメニューは、選択して < Ente 「> キーを押す 
とサブメニューが表示されます。 


PhoenixBIOS Setup Utility 

_ Server _ 


Event Log Configuration 

Item Specific Help 

Setup Notice 

If you select "System Event Log" menu below, it 
may take a few minutes to display. 

► System Event Log 

Clear All Event Logs: [Enter] 

Display the System 

Event Log 


FI Help t | Select Item - /+ Change Values F9 Setup Defaults 

Esc Exit ■•- Select Menu Enter Select ► Sub-Menu F10 Save and Exit 


項目については次の表を参照してください。 


項目 

パラメータ 

説明 

Clear All Event Logs 

Enter 

< Enter > キーを押すと確認画面が表示され、 
「 Yes 」 を選ぶと保存されているエラー□グ 
を初期化します。 


[]： 出荷時の設定 
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System Event Log サブメニュー 

Server メニューの 「Event Log Configuration 」 で 「System Event Log 」 を選択すると、以 
下の画面が表示されます。 

以下はシステムイベントログの例です。 

記録されているシステムイベントログは< I >キー/< t >キー、<+>キ ー/<-> キー、< 
Home > キー /< End > キーを押すことで表示できます。 


PhoenixBIOS Setup Utility 

■ Server | 


System Event 

Log 

Item Specific Help 

SEL Entry Number = 

1/121 

This is an entry 

SEL Record ID = 

0904 

The System Event Log. 

SEL Record Type = 

02 - System Event Record 


Timestamp = 

2007/08/05 10:58:28 

Eyes used to view. 

Generator ID = 

20 00 


SEL Message Rev = 

04 

Up arrow : Newer SEL 

Sensor Type = 

12 - System Event 

Down arrow :0Lder SEL 

Sensor Number = 

87 - System Event 


SEL Event Type = 

6F - Sensor specific 

く - >:Newer SEL 

Event Description = 

OEM System Boot Event 

<+>:0Lder SEL 

SEL Event Data = 

418F FF 




Home:Newer SEL 



End :0Lder SEL 


FI Help t i Select Item - /+ Change Values F9 Setup Defaults 

Esc Exit ■•- Select Menu Enter Select ► Sub-Menu F10 Save and Exit 


登録されているシステムイベントログが多い場合、表示されるまでに最大2分 
[ ETFl 程度の時間がかかります。 



Clear BMC Configuration の注意事項 

參 BMC のマネージメント LAN 関連の本設定については BIOS セツトアツ 

フユーテイリテイの Load Setup Default を実行してもデフオルトに戻 
りません（デフオルトに戻すには Clear BMC Configuration を実行し 
てぐださい)。 

參 Clear BMC Configuration 実行後の初期化が完了するまでには数十秒 
程度かかります。 

• 本体装置にバンドルされている管理ソフト 「 DianaScopeJ をご使用の 

場合は、 DianaScope で設定された項目も Clear BMC Configuration 
の操作にてクリアされます。 DianaScope をご使用の場合には、本操作 
を行う前に DianaScope の設定情報のノ（ツクアツプを行つてください。 
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Boot 

カーソルを 「 Bootl の位置に移動させると、起動順位を設定する Boot メニューが表示されます。 


PhoenixBIOS Setup Utility 


- 1: USB CDROM: 

2: IDE CD: MATSHITADVD-ROM SR-8178-CP 
3: USB FDC: 

4: USB KEY: 

5: IDE HDD: 

6: PCI SCSI: #D50 ID06 LUNO SEAGATE ST 
7: USB HDD 

_ 8: PCI BEV: IBA GE Slot 0C01 v0007 
_ : PCI SCSI: #D50 ID07 LUNO SEAGATE ST 
: PCI SCSI: 帥 50 ID08 LUNO SEAGATE ST 
: PCI SCSI: #D50 ID09 LUNO SEAGATE ST 
: PCI SCSI: #D50 IDOA LUNO SEAGATE ST 
: PCI SCSI: ffD5Q IDOB LUNO SEAGATE ST 
: USB HDD: 

: PCI BEV: IBA GE Slot 0C01 v0007 


Item Specific Help 


Keys used to view or 
configure devices: 

Up and Down arrows 
select a device. 

<+> and <-> moves 
the device up or down. 
<x> exclude or include 
the device to boot. 

く Shift + 1> enables or 
disables a device. 


FI Help t I Select Item - /+ Change Values F9 Setup Defaults 

Esc Exit Select Menu Enter Select ► Sub-Menu F10 Save and Exit 


起動デパイスとして登録されていないデパイス 


起動デパイスとして登録されたデパイスとその優先順位 


表示項目 

デバイス 

USB CDROM 

USB CD-ROM 卜*ライプ 

IDE CD 

ATAPI の CD-ROM ドライブ（本体標準装備の光ディスクドライプなども含む） 

USB FDC 

USB フロッピーディスクドライプ 

USB KEY 

USB フラッシュメモリなど 

IDE HDD 

本体標準装備のハードディスクドライプ 

PCI SCSI 

本体標準装備のハードディスクドライプ 

RAID システム構成の場合は 「Software RAID」 と表示します。 

PCI BEV 

IBA GE Slot xxxx :本体標準装備の LAN。「Slot 0C00J が LAN1 、 「Slot 0C01J 
が LAN2 を表します。 

その他の表示： 本体のライザーカードに接続されているオプションの PCI ボー 

ド。 


1. BIOS は起動可能なデパイスを検出すると、該当する表示項目にそのデパイスの情 
報を表示します。 

メニューに表示されている任意のデパイスから起動させるためにはそのデパイスを 
起動デノ\イスとして登録する必要があります（最大8台まで)。 

2. デパイスを選択後して < X > キーを押すと、選択したデパイスを起動デパイスとして 
登録/解除することができます。 

最大8台の起動デパイスを登録済みの場合は < X > キーを押しても登録することはで 
きません。現在の登録済みのデパイスから起動しないものを解除してから登録して 
ください。 

また選択後に < Shift > キーを押しながら、<1>キーを押すと選択したデパイスを有 
効/無効にすることができます。 

3. <丨>キー <1>キーと<十>キー<_>キーで登録した起動デパイスの優先順位 
(1 位から8位）を変更できます。 

各デパイスの位置へ< 丨 >キー /<\ >キ _ で移動させ、<+>キー/<_>キーで優先 
順位を変更できます。 
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Exit 

力ーソルを 「Exit」 の位置に移動させると、 Exit メニューが表示されます。 


PhoenixBIOS Setup Utility 

| Exit | 


Exit Saving Changes 

Exit Discarding Changes 

Load Setup Defaults 

Load Custom Defaults [Enter] 

Save Custom Defaults [Enter] 

Disacard Changes 

Save Changes 


FI Help t | Select Item - /+ Change Values F9 Setup Defaults 

Esc Exit Select Menu Enter Execute Command F10 Save and Exit 


Item Specific Help 


Exit System Setup and 
save your changes to 
CMOS. 


このメニューの各オプションについて以下に説明します。 

Exit Saving Changes 

新たに選択した内容を CMOS メモリ（不揮発性メモリ）内に保存して SETUP を終わらせる時 
に、この項目を選択します。 Exit Saving Changes を選択すると、確認画面が表示されます。 
ここで、 「Yes」 を選ぶと新たに選択した内容を CMOS メモリ（不揮発性メモリ）内に保存し 
て SETUP を終了し、自動的にシステムを再起動します。 

Exit Discarding Changes 

新たに選択した内容を CMOS メモリ（不揮発性メモリ）内に保存しないで SETUP を終わらせ 
たい時に、この項目を選択します。 

次に 「Save before exiting?」 の確認画面が表示され、ここで、「1\)〇」を選択すると、変更し 
た内容を CMOS メモリ内に保存しないで SETUP を終了し、プートへと進みます。 「Yes」 を選 
択すると変更した内容を CMOS メモリ内に保存して SETUP を終了し、自動的にシステムを再 
起動します。 
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Load Setup Defaults 

SETUP のすベての値をデフォルト値に戻したい時に、この項目を選択します。 Load Setup 
Defaults を選択すると、確認画面が表示されます。 

ここで、 「Yes」 を選択すると、 SETUP のすベての値をデフォルト値に戻して Exit メニューに 
戻ります。 fNoJ を選択すると Exit メニューに戻ります。 


• モデルによっては、出荷時の設定とデフオルト値が異なる場合がありま 
す。この項で説明している設定一覧を参照して使用する環境に合わせた 
設定に直す必要があります。 


Load Custom Defaults 

このメニューを選択してく Enter> キーを押すと、保存しているカスタムデフォルト値を□ー ド 
します。カスタムデフオルト値を保存していない場合は、表示されません。 


Save Custom Deraults 

このメニューを選択してく Enter> キーを押すと、現在の設定値をカスタムデフォルト値として 
保存します。保存すると 「Load Custom Defaults」 メニューが表示されます。 


Discard Changes 

CMOS メモリに値を保存する前に今回の変更を以前の値に戻したい場合は、この項目を選択し 
ます。 Discard Changes を選択すると確認画面が表示されます。 

ここで、 「Yes」 を選ぶと新たに選択した内容が破棄されて、以前の内容に戻ります。 


Save Changes 

新たに選択した内容を CMOS メモリ（不揮発性メモリ）内に保存する時に、この項目を選択し 
ます。 Saving Changes を選択すると、確認画面が表示されます。 

ここで、 「Yes」 を選ぶと新たに選択した内容を CMOS メモリ（不揮発性メモリ）内に保存し 
ます。 




194 システム BIOS ( SETUP ) のセットアップ 


CMOS メモリ•パスワードのクリア 


本装置が持つセットアップユーティリティ 「SETUP」 では、本装置内部のデータを第三者か 
ら保護するために独自のパスワードを設定することができます。 

万一、パスワードを忘れてしまったときなどは、ここで説明する方法でパスワードをウリアす 
ることができます。 

また、本装置の CMOS メモリに保存されている内容をクリアする場合も同様の手順で行いま 
す。 


P -〇 CMOS メモリの内容をクリアすると SETUP の設定内容がすべてデフオルト 
BBa の設定に戻ります。 


パスワード/ CMOS メモリのクリアはマザーボード上のコンフィグレーションジャンパスイツ 
チを操作して行います。ジャンパスイッチは下図の位置にあります。 


wO その他のジャンパの設定は変更しないでください。本装置の故障や誤動作の原 
Bto 因となります。 



左が 62 番目の 
ジャンパスイツチ 


左側の 

ジャンパスイッチ 
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それぞれの内容をクリアする方法を次に示します。 


警告 



装置を安全にお使いいただくために次の注意事項を必ずお守りください。人が死亡す 
る、または重傷を負うおそれがあります。詳しくは、 iii ページ以降の説明をご覧くだ 
さい0 

自分で分解 • 修理 • 改造はしない 
リチウムバッテリを取り外さない 
プラグを抜かずに取り扱わない 


A 注意 


AA 

AA 


装置を安全にお使いいただくために次の注意事項を必ずお守りください。火傷やけが 
などを負うおそれや物的損害を負うおそれがあります。詳しくは、 iii ページ以降の説 
明をご覧ください。 


1人で持ち上げない 
中途半端に取り付けない 
カバーを外したまま取り付けない 




指を挟まない 
产:日:'^章 

ラックが不安定な状態でデノ イスをラックから弓 I き出さない 
複数台のデパイスをラックから引き出した状態にしない 


• CMOS のクリア 

1. 137ページを参照して準備をする。 

2. 本体をラックから引き出す （11 9ページ参照)。 

3. トップカバーを取り外す。 （138 ページ参照） 

4. CMOS クリア用のジャンパピンの位置を確認する。 

5. ジャンパスイッチの設定を「保持」から「クリア」に変更する。 

• 本体のジャンパピン 2-3 に付いているクリップを使用してください。 

• クリップをなくさないよう注意してください。 

6. 5秒ほど待ってジャンパスイッチの設定を元に戻す。 

7. 本体を元どおりに組み立てて POWER スイッチを押す。 

8. POST 中に < F 2> キーを押して BIOS セットアップユーテイリテイを起動して設定 
し直す。 
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• パスワードのクリア 

1. 137ページを参照して準備をする。 

2. 本体をラックから引き出す （11 9ページ参照)。 

3. トップカバーを取り外す。 （138 ページ参照） 

4. パスワードクリア用のジャンパピンの位置を確認する。 

5. ジャンパスイッチの設定を「保持」から「クリア」に変更する。 


6. 本体を元どおりに組み立てて POWER スイッチを押す。 

7. POST 中に <F2> キーを押して BIOS セットアップユーテイ U テイを起動してパス 
ワード設定し直す。 

8. 手順1、手順2を再度行ってレフトサイドカバーを取り外し、ジャンパスイッチ元 
に戻す。 


• 本体のジャンパピン 2-3 に付いているクリップを使用してください。 

• クリップをなくさないよう注意してください。 


割り込みライン 


割り込みラインは、出荷時に次のように割り当てられています。オプションを増設するときな 
どに参考にしてください。 


IRQ 

周辺機器（コント□ーラ） 

IRQ 

周辺機器（コントローラ） 

0 

システムタイマ 

12 

— 

1 

— 

13 

数値演算プ□セ' ソサ 

2 

— 

14 

— 

3 

COM 2シリア ルポート 

15 

— 

4 

COM 1シリア ルポート 

16 

LAN 1、 LAN 2 

5 

— 

17 

AHCI 

6 

— 

18 

PCI、VGA 

7 

PCI 

19 

PCI、IDE 

8 

リアルタイムクロック 

20 

USB 

9 

ACPI Compliant System 

21 

USB 

10 

— 

22 

USB 

11 

SMBUS 

— 

— 
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RAID システムのコンフイグレーシヨン 

ここでは、本体装置のオンポードの RAID コントローラ （LSI Embedded MegaRAID) を使用し 
て、内蔵のハードディスクドライブを RAID システムとして使用する方法について説明します。 
オプションの RAID コント□—ラ (N8103-1 16/117/1 18) による RAID システムの使用方法 
については、オプションに添付の説明書などを参照してください。 


RA 旧に *3 いて 


RAID の概要 

RAID(Redundant Array of Inexpensive Disks ) とは 

直訳すると低価格ディスウの冗長配列となり、八ードディスクドライブを複数まとめて扱う技 
術のことを意味します。 


つまり RAID とは複数のハードディスクドライプを1つのディスクアレイ（ディスクグループ) 
として構成し、これらを効率よく運用することです。これにより単体の大容量ハードディスク 
ドライブより高いパフォーマンスを得ることができます。 

オンポードの RAID コントローラ （LSI Embededd MegaRAID™) では、1つのディスクグルー 
フを複数の論理 ドライブ(パー チャルディスク) に分けて設定することができます。 これらの論 
理ドライブは、 0S からそれぞれ1つのハードディスクドライブとして認識されます。 0S から 
のアクセスは、ディスクグループを構成している複数のハードディスクドライブに対して並行 
して行われます。 

また、使用する RAID レベルによっては、あるハードディスクドライブに障害が発生した場合 
でも残っているデータやパリティからリビルド機能によりデータを復旧させることができ、高 
い信頼性を提供することができます。 
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RAID レベルについて 


RAID 機能を実現する記録方式には、複数の種類(レベル)が存在します。その中でオンボードの 
RAID コント□ーラ (LSI Embededd MegaRAID™) がサボートする RAID レベルは、 「RAID 0」 
「RAID 1」です。ディスクヴループを作成する上で必要となるハードディスクドライプの数量 
は RAID レベルごとに異なりますので、下の表で確認してください。 


RA 旧レベル 

必要な八ードディスクドライブ数 

最小 

最大 

RAID 0 

1 

3 

RAID 1 

2 

2 



各 RAID のレベル詳細は、 「RAID レベル」 （200 ページ）を参照してください。 


ディスク グループ (Disk Group) 

ディスクグループは複数のハードディスウドライプをグループ化したものを表します。設定可 
能なディスクグループの数は、ハードディスクドライブの数と同じ数です。 

次の図はオンボードの RAID コント□—ラ (LSI Embededd MegaRAID™) にハードディスクド 
ライプを3台接続し、3台で1つのディスクヴループ (DG) を作成した構成例です。 


RAID コントローラ 



ハードデイスク 
ドライブ1 
(36GB) 


ハードデイスク 
ドライブ2 
(36GB) 


ハードディスク 
ドライブ3 
(36GB) 
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パーチヤルディスク (Virtual Disk) 

パーチャルディスクは作成したディスクグループ内に、論理ドライプとして設定したものを表 
し、 0S からは物理ドライブとして認識されます。設定可能なパーチャルディスクの数は、ディ 
スクグループ当たり最大16個、コント□—ラ当たり最大64個になります。 

次の図はオンボードの RAID コント□—ラ (LSI Embededd MegaRAID™) にハードディスクド 
ライプを3台接続し、3台で1つのディスクヴループを作成し、ディスクグループに RAID5 の 
パーチャルディスク (VD) を2つ設定した構成例です。 

RAID コント □— ラ 


DGO 容量 108GBI 



^— _^ 


ベ 


^— _ メ 



VD0-1 

20GB 

^—„ノ 


VD0-2 

20GB 

^- . _^ 


VD0-3 

20GB 

、^„_ ノ 

VDO (RAID5) 
容量 40GB 


VD1-1 

16GB 

^_^ 


VD1-2 

16GB 

^ 


VD1-3 

16GB 

^-^ 

VD1(RAID5) 
容量 32GB 


ハードデイスク 
ドライブ1 


ハードデイスク 
ドライプ2 


ハードデイスク 
ドライブ3 


(36GB) (36G 巳） (36GB) 


パリティ (Parity) 

冗長データのことです。複数台のハードディスクドライブのデータから1セツトの冗長データ 
を生成します。 

生成された冗長データは、八ードディスクドライプが故障したときにデータの復旧のために使 
用されます。 


ホットスワップ 

システムの稼働中にハードディスクドライプの脱着(交換)を手動で行うことができる機能を 
ホツトスワップといいます。 


ホツトスペア （Hot Spare) 

ホットスペアとは、冗長性のある RAID レベルで作成したディスクグループを構成するハード 
ディスクドライブに障害が発生した場合に、代わりに使用できるように用意された予備のハー 
ドディスクドライブです。ハードディスクドライブの障害を検出すると、障害を検出した 
ハードディスクドライブを切り離し(オフライン)、ホットスペアを使用してリビルドを実行し 
ます。 
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RAID レベル 

オンボードの RAID コントローラ (LSI Embededd MegaRAID™) がサボートしている RAID レ 
ペルについて詳細な説明をします。 

オンボードの RAID コントローラ (LSI Embedded MegaRAID™) がサボートする RAID レペル 
は、 「RAIDO」「RAID 1」です。 


RAID レベルの特徴 

各 RAID レベルの特徴は下表の通りです。 


レベル 

機能 

冗長性 

特長 

RAID 0 

ストライビング 

なし 

ハードディスクドライブ 2 台以上で構成され 
ている場合、データの読み書きが最も高速 
容量が最大 

容量=八 ー ドディスクドライブ1台の容量 

X ハードディスクドライブ台数 

RAID 1 

ミラーリング 

あり 

八ードディスクドライブが2台必要 
容量=八ードディスクドライブ1台の容量 


「 RAID0 」 について 


データを各ハードディスクドライプへ分散して記録します。この方式を「ストライビング」と 
呼びます。 


図ではストライプ1(ハードディスクドライブ1)、ストライプ2(ハードディスウドライブ2)、ス 
トライプ3(ハードディスクドライブ 3) _ • •というようにデータが記録されます。すべての 
ハードディスクドライプに対して一括してアクセスできるため、最も優れたディスクアウセス 
性能を提供することができます。 


胃-〇 RA 旧0はデータの冗長性がありません。八ードディスクドライブが故障する 
Bto とデータの復旧ができません。 


RAID コントローラ 



^ -^ 

、 - 〆 


、-ノ 


^- -N 

、 - ノ 

八ード 
ディスク 
ドライプ1 

^-^ 


ハード 
ディスク 
ドライブ2 

^- x 


ハード 
デイスク 
ドライブ3 

^-^ 


ストライプ1 


ストライプ2 


ストライプ3 




ストライプ4 


ストライプ5 


ストライプ6 
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「RAID1」 について 


1つのハードディスクドライプに対してもう1つのハードディスクドライブへ同じデータを 
記録する方式です。この方式を「ミラーリング」と呼びます。 

1台のハードディスクドライプにデータを記録するとき同時に別のハードディスクドライプ 
に同じデータが記録されます。一方のハードディスクドライプが故障したときに同じ内容が 
記録されているもう一方のノヽードディスクドライブを代わりとして使用することができるた 
め、システムをダウンすることなく運用できます。 


RAID コント□—ラ 



八ード 
デイスク 
ドライブ1 




八ード 
デイスク 
ドライブ2 


ストライプ1 


ストライプ1 



ストライプ2 


ストライプ2 
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オンポードの RAID コント ロー ラのコンフイグレーシヨン 


本体装置のオンボードの RAID コントローラ (LSI Embededd MegaRAID ™) を使用して、内蔵 
のハードディスクドライブを RAID システムとして使用する方法について説明します。 

八ードディスクドライブの取り付け 

本体に構築したい RAID レベルの最小必要台数以上のハードディスウドライブを取り付けてく 
ださい。取り付け手順については、「ハードディスクドライプ」 （139 ページ）を参照してくだ 
さい。 


取り付ける八ードディスクドライブは同じ回転速度のものを使用してくださ 
し)。また、 RAID 1 を構築する場合は、同じ容量のハードディスクドライブを 
使用することをお勧めします。 


RAID システムの有効化 

取り付けたハードディスクドライブは、単一のハードディスクドライプが、 RAID システムの 
ハードディスクドライプのいずれかで使用することができます。 

RAID ドライブとして構築するためには、マザーボードの設定を変更してください。 



BT 〇で RAID 構成で出荷される場合は、 RAID システムが有効に設定されていま 
す。 



装置を安全にお使いいただくために次の注意事項を必ずお守りください。人が死亡す 
る、または重傷を負うおそれがあります。詳しくは、 iii ページ以降の説明をご覧くだ 
さい0 

自分で分解 • 修理 • 改造はしない 
リチウムバッテリを取り外さない 
ブラグを抜かずに取り扱わない 
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A 注意 


AA 

AA 


装置を安全にお使いいただくために次の注意事項を必ずお守りください。火傷やけが 
などを負うおそれや物的損害を負うおそれがあります。詳しくは、 iii ページ以降の説 
明をご覧ください。 


1人で持ち上げない 
中途半端に取り付けない 
カバーを外したまま取り付けない 




指を挟まない 

古:日:士章 

ラックが不安定な状態でデノ イスをラックから弓 I き出さない 
複数台のデパイスをラックから引き出した状態にしない 


1. 137ページを参照して準備をする。 

2. 本体をラックから引き出す （137 ページ参照)。 

3. トップカバーを取り外す （138 ページ参照)。 

4. ライザーカードを取り外す （153 ページ参照)。 

5. ジャンパスイッチの位置を確認する。 

6. ジャンパスイッチの設定を変更する。 




パックプレーンボード 

7. 取り外した部品を元に組み立てる。 

8. SETUP を起動して 「 Advanced」—「Peripheral Configuration」-「SATA 
Controller Mode Option 」 を 「 Enhanced 」 に設定し、 「 Advanced 」- 
「Peripheral Configuration」-「SATA RAID 」 を 「 Enabled 」 に設定する 
(177 ページ参照)。 


出荷時の設定では 「SATA Controller Mode Option 」 は 「 Enhanced 」 に 、 「SATA 
RAID 」 は 「 Enabled 」 に設定されていますので、正しく設定されていることを確認 
してください。 
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RAID システム管理ユーテイリテイの起動と終了 

オンボードの RAID コント □- ラ (LSI Embededd MegaRAID ™) の管理ユーテイリテイは 、 LSI 
Software RAID Configuration Utility です。 



U 37 F 1 


このコンフィグレーシヨンユーティリティは本装置でサボートしている 
DianaScope のリモートコンソール機能では動作しません。 


ユーテイリテイの起動 


1. 本体装置の電源投入後、次に示す画面が表示された時に、 < Esc > キーを押す。 

POST の画面が表示されます。 


NEC 


Press <ESC> to view diagnostic message 
Press <F2> to enter Setup, <F12> Network 


2. POST 画面で、以下の表示を確認したら、く Ct 「 l >+< M > キーを押す。 

LSI MegaRAID SoftwareRAID BIOS Version A.O 6.1220144 OR 
LSI SATA RAID Found at PCI Bus No:xx Dev No:xx 
Device present at port x xxxxxxxx xxxMB 
xx Virtual drive(s) Configured. 

Array# Mode Stripe Size No of Stripe Drive Size Status 
xx RAIDx xxK 巳 xx xxxxxM 巳 Online 

Press Ctrl-M or Enter to run LSI Software RAID Setup Utility 


ユーティリティが起動し、以下に示す TOP メニューを表示します。 


W -〇 く Ctrl >+< M > キーを押し忘れてしまったり、以下の画面が表示されずに進んで 
Bto しまった場合は、再起動してく Ct 「 l >+< M > キーを押してください。 


MegaRAID Configuration Utility TOP メニュー (Management Menu) 画面 

LSI Software RAID Configuration Utility Verxxx 


— Management Menu 
Configure 
Initialize 
Objects 
Rebuild 

Check Consistency 


Configure Logical Drive(s) 


Use cursor keys to navigate between items and Press ENTER to select an option 


以降の操作については、「メニューツリ ー」（205 ページ）と「操作手順」 （207 ぺ一 
ジ）を参考に操作および各種設定をしてください。 
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ユーティリティの終了 

ユーティリティの TOP メニューで < Esc > キーを押します。 
確認のメッセージが表示されたら 「 Yes 」 を選択してください。 


Please Press く Ctrl〉 く Alt〉<Del> to REBOOT the system. 


上に示すメッセージが表示されたら、 < Ctrl >+< Alt >+< Del > キーを押します。再起動します。 


メニューツリー 

◊:選択.実行パラメータ參：設定パラメータ . ：情報表示 
♦:パーチャルドライブ生成後設定（変更）可能 


メニュー 

説明 

◊Configure 

Configuration 設定を行う 

◊Easy Configuration 

Configuration の設定(固定値使用） 

◊New Connguration 

Configuration の新規設定 

◊View/Add Configuration 

Configuration の追加設定、表示 

◊Clear Configuration 

Configuration のクリア 

◊Select Boot Drive 

起動するパーチャルドライプを選択する 

◊Initialize 

パーチャルドライブ初期化 

◊Objects 

各種設定 

◊Adapter 

RAID コントローラ設定 

OSel. Adapter 

アダプタの選択 

•Rebuild Rate 

30 

•Chk Const Rate 

30 

•FGI Rate 

30 

•BGI Rate 

30 

•Disk WC 

Off 

•Read Ahead 

On 

•Bios State 

Enable 

•Cont on Error 

Yes 

•Fast Init 

Enable 

•Auto Rebuild 

On 

•Auto Resume 

Enable 

•Disk Coercion 

1GB 

•Factory Default 

デフォルト値に設定 

◊Virtual Drive 

パーチャルドライブ操作 

OVirtual Drives 

パーチャルライプの選択(複数パーチャルドライプが存在） 

◊Initialize 

パーチャルドライプの初期化 

◊Check Consistency 

パーチャルドライプの冗長性チエック 

◊View/Update Parameters 

パーチャルドライプ情報表示 

• RAID 

RAID レベルの表示 

• SIZE 

パーチャルドライプの容量表示 

• Stripe SIZE 

ストライプサイズの表示 
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メニュー 

説明 

• #Stripes 

パーチャルドライプを構成しているハードディスクドライプ 
数を表示 

• State 

パーチャルドライプの状態表示 

• Spans 

スパンの設定状態表示 

• Disk WC 

ライトキャッシュの設定表示 

Off : Write Through On : Write Back 

• Read Ahead 

リードアへッドの設定表示 

◊Physical Drive 

物理ドライプの操作 

◊Physical Drive Selection Menu 

物理ドライプの選択 

◊Make HotSpare 

オートリビルド用ホットスペアディスクに設定 

◊Force Online 

ディスクを強制的にオンラインにする 

◊Force Offline 

ディスウを強制的にオフラインにする 

◊Drive Properties 

ハードディスクドライプ情報の表示 

• Device Type 

デパイス種類 

• Capacity 

容量 

- Product ID 

型番 

• Revision No. 

レビジョン 

◊Rebuild 

リビルド実行 

◊Check Consistency 

バーチャルドライプの冗長性チェック 
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操作手順 

Configuration の新規作成/追加作成 



1 ■ ューティリティを起動する。 

2. TOP メニュー （Management Menu ) より、 「 Configure」-►「New 

Configuration 」 を選択する。追加作成の場合は、 「 View/add Configuration 」 
を選択する。 


W ™0 • 「New Configuration 」 で Configuration を作成の場合、既存の コン 

フィグレーション 情報がクリアされます。既存の コンフィグレーション 
情報に追加作成の場合は、 「 View/add Configuration 」 を選択してく 
ださい。 

• 「Easy Configuration 」 ではバーチャルドライブ容量の設定ができませ 
ん〇 「New Configuration 」 か 「 View/Add Configuration 」 で作成 
してください。 
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3. 確認のメッセージ （ Proceed ?) が表示されるので、 「 Yes 」 を選択する。 

SCAN DEVICE が開始され(画面下にスキャンの情報が表示されます)、終了すると、 
rNewConfiguration - ARRAY SELECTION MENU 」 画面が表示されます。 

- New Configuration - ARRAY SELECTION MENU - 

PORT# 



4. カーソルキーでパックしたい八ードディスクドライブにカーソルを合わせ、スペー 
スキーを押す。 

ハードディスクドライプが選択されます（選択ハードディスクドライプの表示が 
「 READY 」 がら「〇 NLIN 」 になります)。 

- New Configuration - ARRAY SELECTION MENU - 

PORT# 



5. く FI 0> キーを押して 、 Select Configurable Array ( s ) を設定する。 

6. スペースキーを 押す。 

SPAN - 1が設定されます。 


Select Configurable Array(s) 



— A-0 — 

SPAN-1 
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7. く卩10>キ_を押してバーチャルドライブの作成を行う。 

「Virtual Drives Configure 」 画面が表示されます。（下図は、ハードディスクドライ 
プ2台、 RAID 1 を例にしています） 


- Virtual Drives Confiaured - 

LD RAID Size #Stripes StrpSz Status 

0 1 xxxMB 2 64KB ONLINE 


- Virtual DriveO 

RAID =1 
Size = xxxxMB 
DWC = On 
RA = On 
Accept 
Span = NO 


8. カーソルキーで 「 RAID 」、「 Size 」、「 DWC 」、「 RA 」、「 Span 」 を選択し、 
< Enter > キーで確定させ、各種を設定する。 

(1)「 RAID 」 ： RAID レベルの設定を行います。 


パラメータ 

備考 

0 

RAID 0 

1 

RAID 1 


パックを組んだ HDD の数によって選択可能な RAID レベルが変わります。 

(2) 「 Size 」 ：バーチャルドライプのサイズを指定します。オンボードの RAID コント 

口ーラは最大8個のバーチャルドライブが作成できます。 

(3) 「 DWC」 ： Disk Write Cache の設定を行います。 


パラメータ 

備考 

Off 

ライト スルー 

On* 1 

ライトパック 


* 1 推奨設定 

本装置では性能を考慮し推奨設定を ronj としており 
ます。突然の電源断でキャッシュデータを消失する場合 
がありますのでご注意ください。なお 「Off」 へ変更し 
た場合は性能がおよそ5096以下に低下します。 

(4)「 RA」 ： Read Ahead の設定を行います 0 


パラメータ 

備考 

Off 

先読みを行わない 

On 

先読みを行ろ 
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(5) fSpanJ : Span 設定を行います 0 


パラメータ 

備考 

SPAN = N 0 

Span 設定を行わない 

SPAN=YES 

Span 設定を行ラ 


SPAN 実行時は、パックを組む時に図の様に2組以上の同ーパックを作成しま 
す。 


RAID 1の SPAN の場合 



9. すべての設定が完了したら、 「 Accept 」 を選択して、く Enter > キーを押す。 

パーチヤルドライブが生成され 、 「Virtual Drive Configured 」 画面にパーチヤルド 
ライプが表示されます。 

10. パーチヤルドライブを生成したら、く Esc > キーを押して画面を抜け 、 「Save 
Configuration ?」 画面まで戻り、 「 Yes 」 を選択する。 

Configuration がセープされます。 

11. Configuration のセーブ完了メッセージが表示されたら、く Esc > キーで TOP メ 
ニュー画面まで戻る。 


12. TOP メニユー画面より 「 Objects」-►「Virtual Drive 」-►「 View/Update 
Parameters 」 を選択してパーチャルドライブの情報を確認する。 

13. TOP メニユー画面より 「 Initialize 」 を選択する。 

14. 「Virtual Drives 」 の画面が表示されたら、イニシャライズを行うパーチャルドラ 
イブに力ーソルを合わせ、スぺースキーを押す。 

パーチャルドライブが選択されます。 

15. パーチャルドライブを選択したら、く F 10> キーを押して Initialize を行う。 

実行確認画面が表示されるので、 「 Yes 」 を選択すると Initialize が実行されます。 

「Initialize Virtual Drive Progress 」 画面のメータ表示が10096になったら 、 Initialize 
は完了です。 

16. Initialize を実施済みのパーチャルドライブに対して、整合性チェックを行う。 
詳細な実行方法は「整合性チェック」 （213 ページ）を参照してください。 

17. < Esc > キーで TOP メニューまで戻って、ユーテイリテイを 終了する。 


胃-〇 コンフィグレーションの作成を行った時は、必ず、整合性チェックを実行して 
ください。 
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マニュアルリビルド 



1. 八ードディスクドライブを交換し、装置を起動する。 

2. ユーティリティを起動する。 

3. TOP メニューより、 「 Rebuild 」 を選択する。 

「Rebuild -PHYSICAL DRIVES SELECTION MENU 」 画面が*表示されます。 

- Rebuild - PHYSICAL DRIVES SELECTION MENU - 


0 


2 

3 

4 

5 

6 


4. 「 FAIL 」 になっている HDD に力ーソルを合わせ、スペースキーで選択する。（複数 
の八ードディスクドライブを選択可能(同時リビルド)） 

ハードディスクドライブが選択されると、 “ FAIL ” の表示が点滅します。 

5. 八ードディスクドライブの選択が完了したら、く F 10>キーを押してリビルドを実 
行する。 

6. 確認の画面が表示されるので、 「 Yes 」 を選択する。 

リビルドがスタートします。 

「Rebuild Physical Drives in Progress 」 画面のメータ表示が10096になった 6 リビ 
ルド完了です。 

7. く Esc > キーで TOP メニューまで戻って、ユーティリティを終了する。 


PORT# 
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ホットスペアの設定 



1. ホットスペア用の八ードディスクドライブを実装し、本体装置を起動する。 

2. ユーティリティを起動する。 

3. TOP メニューより、 「 Objects」—「Physical Drive 」 を選択する。 

rObjectsts - PHYSICAL DRIVE SELECTION MENU 」 画面が*表示されます。 

- Objects - PHYSICAL DRIVES SELECTION MENU - 


0 


2 

3 

4 

5 

6 


4. ホットスペアに設定する八ードディスクドライブにカーソルを合わせて、く Enter > 
キーを押す。 

5. 「Port # X 」 の画面が表示されるので 、 「Make HotSpare 」 を選択する。 

6. 確認の画面が表示されるので、 「 Yes 」 を選択する。 

ハードディスクドライブの表示が、 「 HOTSP 」 に変更されます。 


PORT# 
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7. く Esc > キーで TOP メニューまで戻って、ユーティリティを終了する。 


Objects - PHYSICAL DRIVES SELECTION MENU 


0 


2 

3 

4 

5 

6 


PORT# 



• ホットスペアの設定を取り消すには、 「 Objects」-*「Physical Drive 」 

I チェック I — 「Port # X」—「Force Offline 」 を選択します 0 

• ホットスペア用八ードディスクドライプが複数(同一容量)ある場合は、 
CH 番号 / D 番号が小さいハードディスクドライプから順にリビルドが実 
施されます。 


整合性チヱック 



1 . ユーティリティを起動する。 

2. TOP メニューより 、 「Check Consistency 」 を選択する。 

「Virtual Drives 」 の画面が表示されます。 

3. 整合性チェックを行うパーチャルドライブに力ーソルを合わせ、スぺースキーを押 
す。 

パーチャルドライブが選択されます。 

4. パーチャルドライブを選択したら、く F 10> キーを押して、整合性チェックを行う。 

5. 確認画面が表示されるので、 「 Yes 」 を選択する。 

整合性チェックが実行されます。 

「Check Consistency Progress 」 画面のメータ表示が10096になったら、整合性 
チェックは完了です。 
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6. く Esc > キーで TOP メニューまで戻って、ユーテイ U テイを終了する。 


コンフィグレーションの作成を行った時は、必ず、整合性チェックを実行して 
ください。 


その他 


(1 )Clear Conriguration 

コンフィグレーション情報のクリアを行います。 TOP メニューより、 「 Configure 」— 
「Clear Configuration 」 を選択します。 「 ClearConfiguration 」 を実行すると、 RAID コン 
トローラ、ハードディスクドライプのコンフィグレーション情報がクリアされます。 
rClear Configuration 」 を実行すると、 RAID コントローラのすべてのチヤネルのコンフィ 
グレーシヨン情報がクリアされます。 




RAID コント□—ラとハードディスクドライプのコンフィグレーション 
情報が異なる場合、 （ RAID コント□—ラ不具合による交換時以外 ) RAID 
コント□—ラのコンフィグレーション情報を選んだ場合、コンフィグ 
レーションが正常に行えません。その場合には 、 「Clear Configuration 」 
を実施して、再度コンフィグレーションを作成してください。 

パーチヤルドライプ単位の削除は、このユーティリティではできませ 
ん 。 Universal RAID Utility を使用してください。 


(2) Force Online 

Fail 状態のハードディスクドライブをオンラインにすることができます。 TOP メニューよ 
り、 「 Objects」—「Physical Drive 」 -►ハードディスクドライプ選択 — r Force Online J 

(3) Rebuild Rate 

Rebuild Rate を設定します。 

TOP メニューより 、「 Objects J T Adapted -► TSel . Adapter」—「Rebuild Rate 」 を選択 0 
0%〜 1 00%の範囲で設定可能。デフオルト値(設定推奨値)30%。 


(4) 八ードディスクドライブ情報 

ハードディスクドライプの情報を確認できます。 

TOP メニューより、 「 Objects」—「Physical Drive 」 
「Drive Properties 」 を選択 0 


> A - ドディスクドライプ選択- 








ハードウエア編 215 


LSI Software RAID Configuration Utility と Universal RAID Utility 

オペレーティンヴシステム起動後、 LSI Embedded MegaRAID のコンフィグレーション、 
および、管理、監視を行うユーティリティとして Universal RAID Utility があります。 

LSI Software RAID Configuration Utility と Universal RAID Utility を併用する上で留意すべき 
点について説明します。 


用語の差分について 

LSI Software RAID Configuration Utility と Universal RAID Utility は、使用する用語が異なり 
ます。 

以下の表を元に用語を読み替えてください。 


LSI Software RAID Configuration Utility 
の用語 

Universal RAID Utility の用語 

RAID ビューア 

raidcmd 

Adapter 

RAID コント□—ラ 

RAID Controller 

Virtual Drive 

論理ドライブ 

Logical Drive 

Array 

ディスクアレイ 

Disk Array 

Physical Drive 

物理デバイス 

Physical Device 



raidcmd は Universal RAID Utility が提供するコマンドです。詳細については 
Universal RAID Utility ユーザーズガイドを参照してください。 


管理番号の差分について 

RAID コント □— ラの各情報の番号は、 LSI Software RAID Configuration Utility と Universal 
RAID Utility では表示が異なります。以下の表を参照してください。詳細については Universal 
RAID Utility ユーザーズガイドを参照してください。 


項目 

管理番号 

LSI Software RAID 
Configuration Utility 

Universal RAID Utility 

Adapter (RAID コント□—ラ) 

0 から始まる数字 

1から始まる数字 

Virtual Drive (論理ドラィプ) 

0から始まる数字 

1から始まる数字 

Array (ディスクアレイ） 

0から始まる数字 

1から始まる数字 

Physical Drive (物理デバイス） 

0から始まる数字 

1から始まる数字 
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パックグランドタスクの優先度 （ Rate ) の設定値の差分について 

LSI Software RAID Configuration Utility では、パックグランドタスク（リビルド、パトロー 
ルリード、整合性チェック）の優先度を数値で設定、表示しますが 、 Universal RAID Utility 
は、高、中、低の3つのレペルで設定、表示します。以下の対応表を参照してください。 

優先度とは RAID コント□—ラが処理中のプロセスに対してパックグランドタスクの処理が占 
める割合を示したものです。 


LSI Software RAID Configuration Utility の設定値と Universal RAID Utility で表示される値の対応表 


項目 

LSI Software RAID 
Configuration Utility 
の設定値 （％) 

Universal RAID Utility 
で表示される値 


15〜100 

高 ( High ) 

リビルド優先度 

8〜14 

中 ( Middle ) 


〇〜7 

低 ( Low ) 


15〜100 

高 ( High ) 

パトロールリード優先度 

8〜14 

中 ( Middle ) 


〇〜7 

低 ( Low ) 


15〜100 

高 ( High ) 

整合性チェック優先度 

8〜14 

中 ( Middle ) 


〇〜7 

低 ( Low ) 


Universal RAID Utility の設定値と LSI Software RAID Configuration Utility で表示される値の対応表 


項目 

Universal RAID Utility 
選択レベル 

LSI Software RAID 
Configuration Utility 
の設定値 （％) 


高 ( High ) 

20 

リビルド優先度 

中 ( Middle ) 

10 


低 ( Low ) 

5 


高 ( High ) 

20 

パトロールリード優先度 

中 ( Middle ) 

10 


低 ( Low ) 

5 


高 ( High ) 

20 

整合性チェック優先度 

中 ( Middle ) 

10 


低 ( Low ) 

5 



• LSI Software RAID Configuration Utility では、バックグラウンドイニシャ 
ライズの優先度が設定できますが 、 Universal RAID Utility では設定でき 
ません。 

• Universal RAID Utility は、初期化処理(フルイニシャライズ)の優先度が 
設定できますが、本製品では未サボートのため設定できません。 
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■ J セツト 


本装置が動作しなくなったときに参照してください。 



0 S が起動する前に動作しなくなったときは、 < Ct 「 l > キーと < Alt > キーを押しながら、 < Delete > 
キーを押してください。リセットを実行します。 


胃-〇 リセットは、本体の DIMM 内のメモリや処理中のデータをすべてクリアしてし 
Bfai まいます。八ングアップしたとき以外でリセットを行うときは、本装置がなに 
も処理していないことを確認してください。 


強制電源 OFF 


OS からシャットダウンできなくなったときや、 POWER スイッチを押しても電源を OFF にで 
きなくなったとき、リセットが機能しないときなどに使用します。 

本体の POWER スイッチを4秒ほど押し続けてください。電源が強制的に OFF になります。（電 
源を再び ON にするときは、電源 OFF がら約30秒ほど待ってから電源を ON にしてください。） 


胃-〇 リモートパワーオン機能を使用してしヽる場合は、一度、電源を ON にし直して、 
OS を起動させ、正常な方法で電源を OFF にしてください。 
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